Table 2 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 




Units 

RBC 

Location 
Sample ID 
Date 

Sample Time 
Latitude 
Longitude 

MECT 

MECT-081015-10 

8/10/2015 

14:15 

37.21846 

-109.19081 

MECT 

MECT-081115-10 

8/11/2015 

13:45 

37.21846 

-109.19081 

MECT 

MECT-0812 15-10 
8/12/2015 
13:45 
37.21846 
-109.19081 


MjPfffl 

- mi K ills' . 

■ 

\ • ■ . 

lit? ?; (iWp'Qffy; 

: : 






- 

3100 

1200 

1200 B 

6600 

9400 

mmmm nbirbss) 


ES^93!I 

1300 

- 

< 0.12 UJ 

<0.11 UJ 

<0.11 UJ 

<0.016 UR 

<0.37 U 



UJP271 

4200 

- 

2.2 J 

1.1 

1.1 

2.5 

3.3 



EP271 

670000 

- 

240 

140 

97 J 

280 

200 J+ 

.. ... 



6700 

- 

0.23 J 

0.078 

0.092 

0.52 

0.46 




1700 

- 

0.1 

0.025 J 

0.027 J 

0.083 J 

< 0.34 U 

^ . - mat 

^=1 w 11 1 urn r*i FI ■-tittfei- 




— 

19000 

11000 B 

10000 

12000 

34000 

w mm 




- 

2.7 

0.9 J 

<0.13 U 

6.5 

6.2 

m <=■*£ 



1000 

- 

1.8 J 

0.64 

0.75 

4.1 

3.2 

*1 

Mjpfl i ^8 1 di ft f > 



130000 

- 

3.2 J 

1.4 J+ 

1.4 J 

7.5 

7 





- 

5500 

2300 

2600 

8700 

10000 

.ead. Total 

7439-92-1 

mg/ Kg 


- 

4.3 J 

1.9 

2.1 J 

7.4 

7.2 

Vlagnesium, Total 

7439-95-4 

mg/ Kg 


- 

2700 

830 J- 

780 

3300 

5700 

Vlanganese, Total 

7439-96-5 

mg/ Kg 

160000 

- 

200 J- 

150 

140 J- 

260 

320 B 

Vlercury, Total 

7439-97-6 

mg/ Kg 

1000 

- 

< 0.0092 U 

< 0.0085 U 

<0.0086 U 

< 0.0084 U 

<0.016 U 

Vlolybdenum, Total 

7439-98-7 

mg/ Kg 

17000 

- 

0.32 J 

0.12 J 

0.14 J 

0.23 

0.78 J 

Mickel, Total 

7440-02-0 

mg/ Kg 

67000 

- 

3.7 

1 J 

1 J 

6.4 

6.9 

3 otassium, Total 

7440-09-7 

mg/ Kg 


- 

950 

380 

420 

1300 


Potassium, Total 

9/7/7440 

mg/ Kg 


- 





2500 J+ 

Selenium, Total 

7782-49-2 

mg/ Kg 

17000 

- 

0.18 J 

<0.11 u 

<0.11 u 

<0.15 U 

0.45 J 

Silver, Total 

7440-22-4 

mg/ Kg 


- 

0.014 J 

<0.011 u 

<0.011 u 

0.028 J 


Sodium, Total 

7440-23-5 

mg/ Kg 


- 

100 J 

51 J 

<55 U 

310 J 

210 

Thallium, Total 

7440-28-0 

mg/ Kg 

33 

- 

0.067 J 

<0.053 U 

<0.057 U 

0.11 J 

< 0.34 U 

/anadium, Total 

7440-62-2 

mg/ Kg 

17000 

- 

8.2 J- 

3.7 J- 

4 

14 

16 

line, Total 

7440-66-6 

mg/ Kg 

1000000 

-- 

15 J- 

4.6 J- 

4.7 J 

30 

28 


Bold - Bolded results identify a detected value. 

Highlighted Identifies detection that exceed the RB 
J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 


MDL- Method Detection Limit 


PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/kg - Parts per million (millligrams per kilogram). Liquids equivalent = mg/I. 
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Table 2 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 






ead, Total 


agnesium. Total 


anganese, Total 


Mercury, Total 
olybdenum, Total 

lickel, Total 

otassium, Total 
otassium. Total 
elenium, Total 

ilver, Total 

odium. Total 

hallium, Total 
anadium, Total 
inc. Total 


7439-92-1 


7439-95-4 


7439-96-5 


7439-97-6 

7439- 98-7 

7440- 02-0 
7440-09-7 
9/7/7440 
7782-49-2 
7440-22-4 
7440-23-5 
7440-28-0 
7440-62-2 
7440-66-6 


mg/ Kg 


mg/ Kg 


mg/ Kg 


mg/ Kg 
mg/ Kg 
mg/ Kg 
mg/ Kg 
mg/ Kg 
mg/ Kg 
mg/ Kg 
mg/ Kg 
mg/ Kg 
mg/ Kg 
ms/K 


160000 


1000 

17000 


1000000 


Bold - Bolded results identify a detected value. 


< 0.0085 U 

0.12 J 


<0.11 u 
<0.011 u 

51 J 

<0.053 U 


<0.0086 U 

0.14 J 


<0.11 u 
< 0.011 u 

< 55 U 
<0.057 U 


< 0.0084 U 

0.23 


<0.15 U 


J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 
MDL - Method Detection Limit 

PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/kg - Parts per million (millligrams per kilogram). Liquids equivalent = mg/I. 


<0.016 U 

0.78 J 


2500 J+ 


210 

< 0.34 U 


< 0.014 U 
<0.61 U 


<0.25 U 

110 

<0.31 U 
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Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


ug/kg - Parts per billion (micrograms per kilogram), liquids equivalent = ug/l 
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Table 2 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 



Bold - Bolded results identify a detected value. 


J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal 
MDL - Method Detection Limit 

PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/kg - Parts per million (millligrams per kilogram). Liquids equivalent = mg/I. 


to MDL) 
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Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


ug/kg - Parts per billion (micrograms per kilogram), liquids equivalent = ug/l 
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Table 2 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 




m 

RBC 

Location 
Sample ID 
Date 

Sample Time 
Latitude 
Longitude 

SJ4C 

SJ4C-081515-10 

8/15/2015 

12:00 

36.99622 

-109.00468 

SJBB 

SJBB-081015-10 

8/10/2015 

12:40 

37.25737 

-109.61859 

SJBB 

SJBB-081115-10 

8/11/2015 

11:40 

37.25737 

-109.61859 

■ 

EEgasga 
. ' :■ 






- 

7900 

3700 

3000 

5300 B 

4600 



EP271 

1300 

- 

<0.37 U 

<0.11U 

<0.11 UJ 

<0.12 UJ 

<0.017 UR 



UJP271 

4200 

- 

1.9 

2.1 J 

2 

2.6 

1.6 



EP271 

670000 

- 

180 J+ 

110 

170 

190 J 

250 




6700 

- 

0.42 

0.27 J 

0.22 

0.37 

0.29 




1700 

- 

< 0.34 U 

0.058 

0.052 J 

0.084 

0.05 J 





— 

20000 

9500 

8100 B 

13000 

11000 





- 

7.2 

3.1 

2.9 

4.9 B 

3.8 




1000 

- 

3.5 

2.5 J 

2.1 

3.5 

2.4 

SISsSSilllfiSBMI 



130000 

- 

5.8 

4.9 J 

4 B 

6.1 J 

3.9 

ron, Total 




- 

8100 B 

5400 

5000 

7800 

6100 

_ead. Total 

7439-92-1 

mg/ Kg 

20000 

- 

6 

5.9 J 

4.8 

6.8 J 

4.8 

Vlagnesium, Total 

7439-95-4 

mg/ Kg 


- 

5600 

1600 

1400 J- 

2900 

2400 

Vlanganese, Total 

7439-96-5 

mg/ Kg 

160000 

- 

250 B 

210 J- 

160 

230 J- 

180 

Vlercury, Total 

7439-97-6 

mg/ Kg 

1000 

- 

< 0.017 U 

< 0.0093 U 

< 0.0086 U 

< 0.0094 U 

<0.0081 U 

Vlolybdenum, Total 

7439-98-7 

mg/ Kg 

17000 

- 

< 0.68 U 

0.27 J 

0.25 J 

0.34 J 

0.13 J 

Mickel, Total 

7440-02-0 

mg/ Kg 

67000 

- 

6.8 

3.6 

3.1 

5.1 

3.9 

3 otassium, Total 

7440-09-7 

mg/ Kg 


- 


860 

730 

1200 

1100 

Potassium, Total 

9/7/7440 

mg/ Kg 


- 

1900 J+ 





Selenium, Total 

7782-49-2 

mg/ Kg 

17000 

- 

0.35 J 

0.12 J 

< 0.11 u 

0.16 J 

<0.16 U 

Silver, Total 

7440-22-4 

mg/ Kg 


- 


0.017 J 

0.015 J 

0.022 J 

<0.025 U 

Sodium, Total 

7440-23-5 

mg/ Kg 


- 

380 

200 J 

240 

260 

210 J 

Thallium, Total 

7440-28-0 

mg/ Kg 

33 

- 

< 0.34 U 

0.057 J 

<0.056 U 

0.076 J 

0.069 J 

Vanadium, Total 

7440-62-2 

mg/ Kg 

17000 

- 

14 

8.3 J- 

8.3 J- 

11 

8.2 

line, Total 

7440-66-6 

mg/ Kg 

1000000 

-- 

23 

22 J- 

18 J- 

26 J 

19 


Bold - Bolded results identify a detected value. 


J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 


MDL- Method Detection Limit 


PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/kg - Parts per million (millligrams per kilogram). Liquids equivalent = mg/I. 
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Table 2 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


ug/kg - Parts per billion (micrograms per kilogram), liquids equivalent = ug/l 
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Table 2 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


Analyte 

CAS.NO 

■ 

RBC 

Location 
Sample ID 
Date 

Sample Time 
Latitude 
Longitude 

SJBB 

SJBB-081415-09 

8/14/2015 

11:50 

37.25737 

-109.61859 

SJBB 

SJBB-081415-10 

8/14/2015 

11:50 

37.25737 

-109.61859 

SJBB 

SJBB-081515-10 

8/15/2015 

12:50 

37.25737 

-109.61859 


' 

■ 

Wt9sl9SI$ 






- 

8400 

9400 

7100 

5900 

7100 



EP271 

1300 

- 

< 0.35 U 

<0.35 U 

<0.36 U 

0.056 J- 

0.14 J 


7440-38-2 


4200 

- 

1.8 

2.2 

2 

1.6 

4.1 J 



EP271 

670000 

- 

220 J+ 

230 J+ 

290 J+ 

160 

200 




6700 

- 

0.35 J 

0.49 

0.41 

0.38 

0.51 J 




1700 

- 

< 0.32 U 

<0.33 U 

<0.33 U 

0.097 J 

0.26 





— 


11000 

11000 

24000 

22000 





- 

4.9 

6.4 

6.1 

4.9 

8.4 




1000 

- 

3 

4.1 

3.4 

2.8 

4.4 J 




130000 

- 

5.2 J 

9.9 J 

6.3 

5.5 

10 J 

ron, Total 




- 

9700 

9600 

8500 B 

7000 

11000 

_ead. Total 

7439-92-1 

mg/ Kg 

20000 

- 

5.5 

7.4 

7.2 

5.5 

10 J 

Vlagnesium, Total 

7439-95-4 

mg/ Kg 


- 

2900 

2700 

3100 

4300 

6100 

Vlanganese, Total 

7439-96-5 

mg/ Kg 

160000 

- 

210 B 

240 B 

220 B 

210 

240 J- 

Vlercury, Total 

7439-97-6 

mg/ Kg 

1000 

- 

< 0.016 U 

0.018 J 

<0.016 U 

< 0.0077 U 

0.037 

Vlolybdenum, Total 

7439-98-7 

mg/ Kg 

17000 

- 

< 0.65 U 

<0.65 U 

<0.66 U 

0.15 J 

1J 

Mickel, Total 

7440-02-0 

mg/ Kg 

67000 

- 

4.3 

6 

5.2 

5 

9.6 

3 otassium, Total 

7440-09-7 

mg/ Kg 


- 




1500 

1600 

Potassium, Total 

9/7/7440 

mg/ Kg 


- 

1700 J+ 

1800 J+ 

1400 J+ 



Selenium, Total 

7782-49-2 

mg/ Kg 

17000 

- 

0.3 J 

0.29 J 

0.29 J 

< 0.14 U 

0.61 J 

Silver, Total 

7440-22-4 

mg/ Kg 


- 




0.022 J 

0.059 J 

Sodium, Total 

7440-23-5 

mg/ Kg 


- 

340 

380 

240 

310 J 

240 J 

Thallium, Total 

7440-28-0 

mg/ Kg 

33 

- 

< 0.32 U 

<0.33 U 

<0.33 U 

0.085 J 

0.17 

/anadium, Total 

7440-62-2 

mg/ Kg 

17000 

- 

12 

16 

16 

8.9 

20 J- 

line, Total 

7440-66-6 

mg/Kg_ 

1000000 

- 

22 

28 

25 

21 

51 J- 


Bold - Bolded results identify a detected value. 


*8 8 ® Gntl ics de 6 ion 3 gxcgg g 

J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 
MDL- Method Detection Limit 

PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/kg - Parts per million (millligrams per kilogram). Liquids equivalent = mg/I. 
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Table 2 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


ug/kg - Parts per billion (micrograms per kilogram), liquids equivalent = ug/l 
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Table 2 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 








ead. Total 


agnesium. Total 


anganese, Total 

7439-96-5 

mg/ Kg 

160000 

- 

ercury, Total 

7439-97-6 

mg/ Kg 

1000 

- 


< 0.0095 U 


53 


2 


< 0.011 u 


0.014 J 


0.015 J 


Molybdenum, Total 

7439-98-7 

mg/ Kg 

17000 

lickel, Total 

7440-02-0 

mg/ Kg 

67000 

otassium, Total 

7440-09-7 

mg/ Kg 


otassium, Total 

9/7/7440 

mg/ Kg 


elenium, Total 

7782-49-2 

mg/ Kg 

17000 

ilver, Total 

7440-22-4 

mg/ Kg 


odium, Total 

7440-23-5 

mg/ Kg 


hallium, Total 

7440-28-0 

mg/ Kg 

33 

'anadium, Total 

7440-62-2 

mg/ Kg 

17000 

inc, Total 

7440-66-6 

mg/Kg 

1000000 


Bold - Bolded results identify a detected value. 


J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 
MDL - Method Detection Limit 

PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/kg - Parts per million (millligrams per kilogram). Liquids equivalent = mg/I. 
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Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


ug/kg - Parts per billion (micrograms per kilogram), liquids equivalent = ug/l 
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Table 2 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 






Location 

SJDS 

SJFP 

SJFP 





111 



SJDS-081515-10 

SJFP-081015-10 

SJFP-081115-10 

" : : 

V 



■ 


■ ■ "■ 

8/15/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

■Bfl 

WB8m 





Sample Time 

10:20 

10:35 

13:45 

9:45 






Latitude 

36.89331 

36.74816 

36.74816 

36.74816 

■ill 

Analyte 

CAS.NO 

Units 

RBC 

Longitude 

-108.87864 

-108.41202 

-108.41202 

-108.41202 






- 


3200 

6500 

3800 B 

3900 B 



13£S3!I 

1300 

- 

<0.37 U 

<0.11 UJ 

0.13 J 

<0.13 UJ 

<0.13 UJ 


7440-38-2 


4200 

- 

3.4 

3.6 J 

3.6 

2.8 

2.6 



EP271 

670000 

- 

260 J+ 

200 

250 

210 J 

210 J 




6700 

- 

0.7 

0.29 J 

0.53 

0.33 

0.32 




1700 

- 

< 0.35 U 

0.042 J 

0.065 

0.051 J 

0.053 J 





— 

9500 

3200 

5200 B 

3500 

4300 





- 

11 

3.4 

7.1 

3.9 B 

3.7 B 




1000 

- 

6 

2.8 J 

5 

3.1 

3 

aaaasagisffifaM— 



130000 

- 

12 

4.4 J 

9.2 B 

5 J 

5.1 J 

ron, Total 




- 

14000 B 

6100 

10000 

6700 

6600 

_ead. Total 

7439-92-1 

mg/ Kg 

20000 

- 

9.7 

5.4 J 

7.6 

5.9 J 

6.3 J 

Vlagnesium, Total 

7439-95-4 

mg/ Kg 


- 

4200 

920 

1900 J- 

1100 

1100 

Vlanganese, Total 

7439-96-5 

mg/ Kg 

160000 

- 

260 B 

190 J- 

240 

190 J- 

250 J- 

Vlercury, Total 

7439-97-6 

mg/ Kg 

1000 

- 

< 0.017 U 

< 0.0091 U 

< 0.0093 U 

<0.0097 U 

< 0.01 u 

Vlolybdenum, Total 

7439-98-7 

mg/ Kg 

17000 

- 

0.69 J 

0.33 J 

0.48 J 

0.39 J 

0.36 J 

Mickel, Total 

7440-02-0 

mg/ Kg 

67000 

- 

9.7 

3.8 

7.3 

4 

3.8 

3 otassium, Total 

7440-09-7 

mg/ Kg 


- 


610 

1200 

740 

750 

Potassium, Total 

9/7/7440 

mg/ Kg 


- 

2100 J+ 





Selenium, Total 

7782-49-2 

mg/ Kg 

17000 

- 

0.39 J 

0.13 J 

0.2 J 

0.14 J 

0.15 J 

Silver, Total 

7440-22-4 

mg/ Kg 


- 


0.017 J 

0.025 J 

0.017 J 

0.03 J 

Sodium, Total 

7440-23-5 

mg/ Kg 


- 

400 

130 J 

200 J 

140 J 

140 J 

Thallium, Total 

7440-28-0 

mg/ Kg 

33 

- 

< 0.35 U 

0.075 J 

0.17 

<0.063 U 

0.067 J 

/anadium, Total 

7440-62-2 

mg/ Kg 

17000 

- 

28 

10 J- 

18 J- 

11 

11 

line, Total 

7440-66-6 

mg/Kg 

1000000 

- 

44 

23 J- 

28 J- 

22 J 

24 J 

Bold - Bolded results identify a detected value. 



*8 8 ® Gnti ics de 6 ion 3 gxcgg g 

J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 
MDL- Method Detection Limit 

PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/kg - Parts per million (millligrams per kilogram). Liquids equivalent = mg/I. 
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Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


ug/kg - Parts per billion (micrograms per kilogram), liquids equivalent = ug/l 
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Table 2 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 



RBC 

Location 
Sample ID 
Date 

Sample Time 
Latitude 
Longitude 

SJFP 

SJFP-081315-10 

8/13/2015 

9:36 

36.74816 

-108.41202 

SJFP 

SJFP-081415-10 

8/14/2015 

15:43 

36.74816 

-108.41202 

SJFP 

SJFP-081515-10 

8/15/2015 

10:30 

36.74816 

-108.41202 








- 

4000 

4700 

6300 

4100 J 

2000 J 



ES^93!I 

1300 

- 


1.8 

<0.36 U 

<0.11 UJ 

<0.11 UJ 



UJP271 

4200 

- 

2.2 

1.7 

2.1 

2.3 J 

1.9 J 



EP271 

670000 

- 

190 

160 J+ 

240 J+ 

220 

160 




6700 

- 

0.3 

0.29 J 

0.39 J 

0.29 J 

0.17 J 




1700 

- 

0.044 J 

<0.32 U 

<0.33 U 

0.064 

0.041 J 





— 


2900 

3600 

7900 J 

2400 J 





- 

3.4 

3.5 

5.5 

3.8 J 

2 J 




1000 

- 

2.9 

2.5 

3.5 

2.7 J 

1.8 J 

SISsSSilllfiSBMI 



130000 

- 

4.6 

4.1 

6.7 

4.6 J 

4.4 J 

ron, Total 




- 


6200 

7600 B 

6900 

4500 

_ead. Total 

7439-92-1 

mg/ Kg 

20000 

- 

5.4 

5.6 

8 

5.9 J 

8.4 J 

Vlagnesium, Total 

7439-95-4 

mg/ Kg 


- 

1100 

1100 

1500 

1700 J 

620 J 

Vlanganese, Total 

7439-96-5 

mg/ Kg 

160000 

- 

180 

180 B 

210 B 

200 J- 

180 J- 

Vlercury, Total 

7439-97-6 

mg/ Kg 

1000 

- 

< 0.0081 U 

<0.015 U 

<0.015 U 

< 0.0092 U 

< 0.0086 U 

Vlolybdenum, Total 

7439-98-7 

mg/ Kg 

17000 

- 

0.18 J 

<0.63 U 

<0.66 U 

0.37 J 

0.34 J 

Mickel, Total 

7440-02-0 

mg/ Kg 

67000 

- 

3.4 

3.2 

4.7 

3.8 

4.4 

3 otassium, Total 

7440-09-7 

mg/ Kg 


- 

730 



870 J 

390 J 

Potassium, Total 

9/7/7440 

mg/ Kg 


- 


770 J+ 

1000 J+ 



Selenium, Total 

7782-49-2 

mg/ Kg 

17000 

- 

<0.17 U 

0.34 J 

0.3 J 

0.13 J 

0.11 J 

Silver, Total 

7440-22-4 

mg/ Kg 


- 

< 0.026 U 



0.019 J 

0.023 J 

Sodium, Total 

7440-23-5 

mg/ Kg 


- 

180 J 

150 

160 

240 

67 J 

Thallium, Total 

7440-28-0 

mg/ Kg 

33 

- 

0.063 J 

<0.32 U 

<0.33 U 

0.058 J 

<0.057 U 

/anadium, Total 

7440-62-2 

mg/ Kg 

17000 

- 

8.7 

9.7 

14 

11 J- 

6.9 J- 

line, Total 

7440-66-6 

mg/ Kg 

1000000 

- 

21 

20 

28 

23 J- 

37 J- 

Bold - Bolded results identify a detected value. 



J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 
MDL - Method Detection Limit 


PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/kg - Parts per million (millligrams per kilogram). Liquids equivalent = mg/I. 
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Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


ug/kg - Parts per billion (micrograms per kilogram), liquids equivalent = ug/l 
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Table 2 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 



RBC 

Location 
Sample ID 
Date 

Sample Time 
Latitude 
Longitude 

SJHB 

SJHB-081115-10 

8/11/2015 

13:05 

36.74519 

-108.53776 

SJHB 

SJHB-081215-10 

8/12/2015 

15:30 

36.74519 

-108.53776 

SJHB 

SJHB-081315-10 

8/13/2015 

10:38 

36.74519 

-108.53776 


^ 1 - ■ ' ., - 

Metals, Total 





- 

4100 

2600 B 

2600 

3400 

2800 



ES^93!I 

1300 

- 

<0.12 UJ 

<0.11 UJ 


<0.36 U 

< 0.34 U 



UJP271 

4200 

- 

2.5 

2.3 

1.6 

2 

1.7 



EP271 

670000 

- 

180 

130 J 

330 

160 J+ 

330 J+ 




6700 

- 

0.34 

0.23 

0.23 

<0.2 U 

0.21 J 




1700 

- 

0.038 J 

0.048 J 

0.042 J 

<0.33 U 

<0.31 U 





— 

3800 B 

2600 

2900 

2200 

2000 





- 

3.9 

2.4 B 

2.4 

2.5 

3.1 




1000 

- 

2.8 

2.5 

2.2 

2.2 

2.2 

SISsSSilllfiSBMI 



130000 

- 

5.4 B 

3.5 J 

3.7 

4.2 

3.8 

ron, Total 




- 

6700 

4700 

5100 

5200 

5800 B 

_ead. Total 

7439-92-1 

mg/ Kg 

20000 

- 

5 

6.6 J 

5.9 

6.9 

13 

Vlagnesium, Total 

7439-95-4 

mg/ Kg 


- 

1200 J- 

740 

700 

790 

680 

Vlanganese, Total 

7439-96-5 

mg/ Kg 

160000 

- 

170 

200 J- 

230 

230 B 

220 B 

Vlercury, Total 

7439-97-6 

mg/ Kg 

1000 

- 


< 0.0085 U 

< 0.0075 U 

<0.016 U 

<0.016 U 

Vlolybdenum, Total 

7439-98-7 

mg/ Kg 

17000 

- 

0.36 J 

0.33 J 

0.18 J 

<0.66 U 

<0.63 U 

Mickel, Total 

7440-02-0 

mg/ Kg 

67000 

- 

4.5 

2.7 

2.6 

2.4 

2.4 

3 otassium, Total 

7440-09-7 

mg/ Kg 


- 

800 

490 

480 



Potassium, Total 

9/7/7440 

mg/ Kg 


- 




560 J+ 

440 J+ 

Selenium, Total 

7782-49-2 

mg/ Kg 

17000 

- 

0.12 J 

0.12 J 

<0.15 U 

<0.26 U 

<0.25 U 

Silver, Total 

7440-22-4 

mg/ Kg 


- 

0.016 J 

0.013 J 

<0.023 U 



Sodium, Total 

7440-23-5 

mg/ Kg 


- 

160 J 

100 J 

140 J 

110 

93 

Thallium, Total 

7440-28-0 

mg/ Kg 

33 

- 

0.075 J 

0.063 J 

< 0.0041 U 

<0.33 U 

<0.31 U 

Vanadium, Total 

7440-62-2 

mg/ Kg 

17000 

- 

11 J- 

7.7 

6.7 

8.2 

12 

line, Total 

7440-66-6 

mg/ Kg 

1000000 

- 

19 J- 

28 J 

25 

32 

28 

Bold - Bolded results identify a detected value. 



J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 
MDL - Method Detection Limit 

PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/kg - Parts per million (millligrams per kilogram). Liquids equivalent = mg/I. 
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Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


ug/kg - Parts per billion (micrograms per kilogram), liquids equivalent = ug/l 
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Table 2 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 




m 

RBC 

Location 
Sample ID 
Date 

Sample Time 
Latitude 
Longitude 

SJLP 

SJ LP-081015-10 
8/10/2015 
9:40 

36.73589 

-108.25399 

SJLP 

SJLP-081115-10 

8/11/2015 

14:25 

36.73589 

-108.25399 

SJLP 

SJLP-081215-10 

8/12/2015 

9:05 

36.73589 

-108.25399 

SJLP 

SJLP-081315-10 

8/13/2015 

9:20 

36.73589 

-108.25399 

SJLP 

SJLP-081415-10 

8/14/2015 

14:45 

36.73589 

-108.25399 






- 


2400 

2300 B 

3900 

3400 



EP271 

1300 

- 

0.21 J 

<0.11 UJ 

<0.11UJ 

<0.018 UR 

< 0.34 U 



UJP271 

4200 

- 

3.8 J 

2.7 

2.2 

2.1 

1.6 



EP271 

670000 

- 

610 

370 

120 J 

370 

540 J+ 




6700 

- 

0.26 J 

0.21 

0.22 

0.31 

0.23 J 




1700 

- 

0.11 

0.04 J 

0.045 J 

0.071 J 

<0.32 U 





— 

2900 

2700 B 

2700 

3100 

2600 





- 

4.6 

3.5 

2.3 B 

3.1 

4.4 




1000 

- 

2.8 J 

2.1 

2.3 

2.7 

2.4 

SISsSSilllfiSBMI 



130000 

- 

8.3 J 

4.2 B 

3.3 J 

6.1 

3.8 

ron, Total 




- 

9600 

6300 

4300 

6500 

7700 

_ead. Total 

7439-92-1 

mg/ Kg 

20000 

- 

22 J 

8 

6.4 J 

7.3 

7 

Vlagnesium, Total 

7439-95-4 

mg/ Kg 


- 

850 

730 J- 

690 

1100 

810 

Vlanganese, Total 

7439-96-5 

mg/ Kg 

160000 

- 

290 J- 

170 

210 J- 

200 

190 B 

Vlercury, Total 

7439-97-6 

mg/ Kg 

1000 

- 

< 0.0093 U 

< 0.0092 U 

< 0.0098 U 

< 0.0084 U 

<0.016 U 

Vlolybdenum, Total 

7439-98-7 

mg/ Kg 

17000 

- 

0.63 J 

0.42 J 

0.32 J 

0.18 J 

< 0.64 U 

Mickel, Total 

7440-02-0 

mg/ Kg 

67000 

- 

3.3 

3 

2.7 

3 

2.8 

3 otassium, Total 

7440-09-7 

mg/ Kg 


- 

520 

470 

450 

700 


Potassium, Total 

9/7/7440 

mg/ Kg 


- 





580 J+ 

Selenium, Total 

7782-49-2 

mg/ Kg 

17000 

- 

0.23 J 

0.16 J 

< 0.11 u 

<0.17 U 

0.49 J 

Silver, Total 

7440-22-4 

mg/ Kg 


- 

0.039 J 

0.013 J 

0.016 J 

< 0.025 U 


Sodium, Total 

7440-23-5 

mg/ Kg 


- 

<57 U 

56 J 

80 J 

180 J 

100 

Thallium, Total 

7440-28-0 

mg/ Kg 

33 

- 

0.11 J 

<0.053 U 

<0.057 U 

0.063 J 

<0.32 U 

/anadium, Total 

7440-62-2 

mg/ Kg 

17000 

- 

19 J- 

11 J- 

6.9 

8.3 

15 

line, Total 

7440-66-6 

mg/ Kg 

1000000 

-- 

76 J- 

23 J- 

25 J 

25 

22 


Bold - Bolded results identify a detected value. 


J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 


MDL- Method Detection Limit 


PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/kg - Parts per million (millligrams per kilogram). Liquids equivalent = mg/I. 


19 of 8 


2414155 


ED 000552K 00002708-00019 





Table 2 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


ug/kg - Parts per billion (micrograms per kilogram), liquids equivalent = ug/l 
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Table 2 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 



Bold - Bolded results identify a detected value. 


J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 
MDL - Method Detection Limit 

PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/kg - Parts per million (millligrams per kilogram). Liquids equivalent = mg/I. 
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Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


ug/kg - Parts per billion (micrograms per kilogram), liquids equivalent = ug/l 
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Table 2 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


Analyte 


Units 

RBC 

Location 
Sample ID 
Date 

Sample Time 
Latitude 
Longitude 

SJMC 

SJMC-0813 15-10 
8/13/2015 
12:55 
37.25823 
-109.31060 

SJMC 

SJMC-081415-10 

8/14/2015 

12:30 

37.25823 

-109.31060 

SJMC 

SJMC-081515-10 

8/15/2015 

17:00 

37.25823 

-109.31060 

\ "r 

V 

: 7 V : 






- 

4400 

9700 

11000 

4000 

3500 



ES^93!I 

1300 

- 

<0.017 UR 

<0.37 U 

<0.39 U 

<0.11 UJ 

<0.11 UJ 


7440-38-2 

UJP271 

4200 

- 

1.9 

2.5 

2.6 

2.5 J 

2.5 



EP271 

670000 

- 

190 

370 J+ 

220 J+ 

230 

200 




6700 

- 

0.29 

0.44 

0.52 

0.31 J 

0.32 




1700 

- 

0.049 J 

< 0.34 U 

<0.36 U 

0.059 

0.048 J 





— 

8400 

13000 

13000 

7400 

3400 B 





- 

3.7 

7.8 

8.1 

4 

3.8 




1000 

- 

2.6 

4.1 

4.6 

2.9 J 

2.8 

SISsSSilllfiSBMI 



130000 

- 

4.3 

7.9 

9.3 

4.9 J 

4.8 B 

ron, Total 




- 

6400 

12000 

12000 B 

6800 

5900 

_ead. Total 

7439-92-1 

mg/ Kg 

20000 

- 

5.1 

8.1 

8.2 

6.3 J 

5.1 

Vlagnesium, Total 

7439-95-4 

mg/ Kg 


- 

2000 

3600 

4300 

1600 

1000 J- 

Vlanganese, Total 

7439-96-5 

mg/ Kg 

160000 

- 

200 

260 B 

270 B 

210 J- 

170 

Vlercury, Total 

7439-97-6 

mg/ Kg 

1000 

- 

< 0.0078 U 

<0.016 U 

<0.017 U 

<0.0083 U 

< 0.01 u 

Vlolybdenum, Total 

7439-98-7 

mg/ Kg 

17000 

- 

0.16 J 

<0.68 U 

<0.72 U 

0.31 J 

0.33 J 

Mickel, Total 

7440-02-0 

mg/ Kg 

67000 

- 

3.8 

6.4 

7.2 

3.9 

3.8 

3 otassium, Total 

7440-09-7 

mg/ Kg 


- 

930 



860 

690 

Potassium, Total 

9/7/7440 

mg/ Kg 


- 


2000 J+ 

2100 J+ 



Selenium, Total 

7782-49-2 

mg/ Kg 

17000 

- 

<0.16 U 

<0.27 U 

0.36 J 

0.13 J 

0.14 J 

Silver, Total 

7440-22-4 

mg/ Kg 


- 

< 0.025 U 



0.017 J 

0.016 J 

Sodium, Total 

7440-23-5 

mg/ Kg 


- 

220 J 

290 

370 

200 J 

110 J 

Thallium, Total 

7440-28-0 

mg/ Kg 

33 

- 

0.065 J 

< 0.34 U 

<0.36 U 

0.059 J 

0.072 J 

Vanadium, Total 

7440-62-2 

mg/ Kg 

17000 

- 

8.8 

21 

19 

12 J- 

11 J- 

line, Total 

7440-66-6 

mg/ Kg 

1000000 

- 

23 

30 

32 

24 J- 

19 J- 

Bold - Bolded results identify a detected value. 



J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 
MDL - Method Detection Limit 

PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/kg - Parts per million (millligrams per kilogram). Liquids equivalent = mg/I. 
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Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


ug/kg - Parts per billion (micrograms per kilogram), liquids equivalent = ug/l 
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Table 2 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 




m 

RBC 

Location 
Sample ID 
Date 

Sample Time 
Latitude 
Longitude 

SJME 

SJME-081115-10 

8/11/2015 

13:30 

37.21681 

-109.19615 

SJME 

SJME-081215-10 

8/12/2015 

13:20 

37.21681 

-109.19615 

SJME 

SJME-081315-10 

8/13/2015 

13:40 

37.21681 

-109.19615 

SJME 

SJME-081415-10 

8/14/2015 

13:20 

37.21681 

-109.19615 

SJME 

SJME-081515-10 

8/15/2015 

16:55 

37.21681 

-109.19615 






- 

3800 

4200 B 

1800 

8900 

6400 



EP271 

1300 

- 

< 0.12 UJ 

<0.12 UJ 

<0.015 UR 

<0.37 U 

<0.37 U 



UJP271 

4200 

- 

2.4 

2.8 

0.92 

2.1 

2 



EP271 

670000 

- 

210 

160 J 

140 

210 J+ 

260 J+ 




6700 

- 

0.29 

0.33 

0.11 

0.44 

0.41 




1700 

- 

0.061 

0.061 

0.039 J 

< 0.34 U 

<0.35 U 





— 

7600 J 

10000 

11000 

12000 

9800 





- 

3.7 

4.6 B 

1.1 

6.6 

6.1 




1000 

- 

2.8 

3.5 

0.87 

3.8 

3.4 




130000 

- 

5.3 B 

6.1 J 

1.9 

7.4 

5.9 

ron, Total 




- 

6500 

7100 

2700 

10000 

8000 B 

_ead. Total 

7439-92-1 

mg/ Kg 

20000 

- 

6.3 

6.1 J 

2.3 

7.1 

6.7 

Vlagnesium, Total 

7439-95-4 

mg/ Kg 


- 

1700 J- 

2400 

1100 

3500 

3100 

Vlanganese, Total 

7439-96-5 

mg/ Kg 

160000 

- 

200 

210 J- 

170 

240 B 

220 B 

Vlercury, Total 

7439-97-6 

mg/ Kg 

1000 

- 

< 0.0099 U 

<0.0095 U 

< 0.0074 U 

<0.016 U 

<0.016 U 

Vlolybdenum, Total 

7439-98-7 

mg/ Kg 

17000 

- 

0.33 J 

0.34 J 

0.091 J 

<0.69 U 

0.71 J 

Mickel, Total 

7440-02-0 

mg/ Kg 

67000 

- 

4.1 

5.4 

1.3 

6 

5.5 

3 otassium, Total 

7440-09-7 

mg/ Kg 


- 

820 

930 

570 



Potassium, Total 

9/7/7440 

mg/ Kg 


- 




1700 J+ 

1300 J+ 

Selenium, Total 

7782-49-2 

mg/ Kg 

17000 

- 

0.13 J 

0.14 J 

<0.15 U 

0.37 J 

0.44 J 

Silver, Total 

7440-22-4 

mg/ Kg 


- 

0.023 J 

0.019 J 

< 0.022 U 



Sodium, Total 

7440-23-5 

mg/ Kg 


- 

190 J 

240 

85 J 

370 

230 

Thallium, Total 

7440-28-0 

mg/ Kg 

33 

- 

0.073 J 

0.075 J 

< 0.0039 U 

< 0.34 U 

<0.35 U 

/anadium, Total 

7440-62-2 

mg/ Kg 

17000 

- 

11 J- 

12 

3.5 

16 

15 

line, Total 

7440-66-6 

mg/ Kg 

1000000 

-- 

23 J- 

22 J 

6.4 

27 

25 


Bold - Bolded results identify a detected value. 


J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 


MDL- Method Detection Limit 


PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/kg - Parts per million (millligrams per kilogram). Liquids equivalent = mg/I. 
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Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


ug/kg - Parts per billion (micrograms per kilogram), liquids equivalent = ug/l 
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Table 2 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 



SJMH-081115-10 

SJMH-081215-10 

SJMH-08 

8/11/2015 

8/12/2015 

8/13/ 






. V : ■ ; 

. 



ead. Total 


7439-92-1 


agnesium. Total 

7439-95-4 

mg/ Kg 


- 

anganese, Total 

7439-96-5 

mg/ Kg 

160000 

- 

ercury, Total 

7439-97-6 

mg/ Kg 

1000 

- 


olybdenum, Total 

lickel, Total 

otassium, Total 
otassium. Total 
elenium, Total 

ilver, Total 

odium. Total 

hallium, Total 
anadium, Total 
inc. Total 


7439- 98-7 

7440- 02-0 
7440-09-7 
9/7/7440 
7782-49-2 
7440-22-4 
7440-23-5 
7440-28-0 
7440-62-2 
7440-66-6 


mg/ Kg 
mg/ Kg 
mg/ Kg 
mg/ Kg 
mg/ Kg 
mg/ Kg 
mg/ Kg 
mg/ Kg 
mg/ Kg 
ms/K 


33 

17000 

1000000 


< 0.0087 U 


0.26 J 
3.8 
930 

0.13 J 
0.015 J 
160 J 
0.1 J 
10 J- 


< 0.0087 U 

0.23 J 
2.9 
580 

0.11 J 

< 0.011 u 

81 J 

<0.053 U 

15 J- 


<0.01 u 

<0.095 U 

1.7 

310 

<0.12 U 
<0.012 U 
<57 U 
<0.059 U 

3.5 


< 0.007 U 

< 0.014 U 

0.08 J 

<0.59 U 

2 

2.5 

610 



800 J+ 

<0.13 U 

< 0.24 U 

< 0.021 U 


98 J 

67 J 

< 0.0036 U 

<0.3 U 

4.3 

5.1 

7.5 

6.1 J 


Bold - Bolded results identify a detected value. 


J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 
MDL - Method Detection Limit 

PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/kg - Parts per million (millligrams per kilogram). Liquids equivalent = mg/I. 
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Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


ug/kg - Parts per billion (micrograms per kilogram), liquids equivalent = ug/l 
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Table 2 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 



_ead, Total 

7439-92-1 

mg/ Kg 

20000 

- 

4 

6.1 J 

16 

8.4 J 

9.3 

Magnesium, Total 

7439-95-4 

mg/ Kg 


- 

2000 

850 

570 J- 

890 

930 

Manganese, Total 

7439-96-5 

mg/ Kg 

160000 

- 

160 B 

210 J- 

240 

230 J- 

240 

Mercury, Total 

7439-97-6 

mg/ Kg 

1000 

- 

< 0.015 U 

< 0.0089 U 

<0.0097 U 

< 0.0087 U 

< 0.0075 U 

Molybdenum, Total 

7439-98-7 

mg/ Kg 

17000 

- 

< 0.64 U 

0.27 J 

0.46 J 

0.4 J 

0.21 J 

Nickel, Total 

7440-02-0 

mg/ Kg 

67000 

- 

3 

3 

2.4 

3.5 

2.9 

Potassium, Total 

7440-09-7 

mg/ Kg 


- 


550 

320 

560 

580 

Potassium, Total 

9/7/7440 

mg/ Kg 


- 

880 J+ 





selenium, Total 

7782-49-2 

mg/ Kg 

17000 

- 

0.31 J 

0.11 J 

<0.11 U 

0.34 J 

<0.15 U 

silver, Total 

7440-22-4 

mg/ Kg 


- 


0.013 J 

0.054 J 

0.029 J 

0.031 J 

sodium, Total 

7440-23-5 

mg/ Kg 


- 

130 

170 J 

100 J 

99 J 

160 J 

rhallium, Total 

7440-28-0 

mg/ Kg 

33 

- 

<0.32 U 

< 0.051 U 

<0.056 U 

<0.06 U 

0.053 J 

Vanadium, Total 

7440-62-2 

mg/ Kg 

17000 

- 

11 

7.9 J- 

8.7 J- 

11 

8.6 

line. Total 

7440-66-6 

mg/ Kg 

1000000 

— 

17 

26 J- 

39 J- 

34 J 

34 


Bold - Bolded results identify a detected value. 


J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 
MDL - Method Detection Limit 

PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/kg - Parts per million (millligrams per kilogram). Liquids equivalent = mg/I. 
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Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


ug/kg - Parts per billion (micrograms per kilogram), liquids equivalent = ug/l 
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Table 2 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


Analyte 

CAS.NO 

Units 

RBC 

Location 
Sample ID 
Date 

Sample Time 
Latitude 
Longitude 

SJSR 

SJSR-081415-10 

8/14/2015 

9:10 

36.78162 

-108.69278 

SJSR 

SJSR-081515-09 

8/15/2015 

9:05 

36.78162 

-108.69278 

SJSR 

SJSR-081515-10 

8/15/2015 

9:05 

36.78162 

-108.69278 

Metals, Total 

Aluminum, Total 

7429-90-5 

mg/ Kg 

3300000 

- 

4100 

4800 

6600 

Antimony, Total 

7440-36-0 

mg/ Kg 

1300 

- 

< 0.34 U 

<0.36 U 

<0.35 U 

Arsenic, Total 

7440-38-2 

mg/ Kg 

4200 

- 

2.3 

2 

2.1 

3arium, Total 

7440-39-3 

mg/ Kg 

670000 

- 

790 J+ 

270 J+ 

260 J+ 

3eryllium, Total 

7440-41-7 

mg/ Kg 

6700 

- 

0.24 J 

0.3 J 

0.4 

ladmium, Total 

7440-43-9 

mg/ Kg 

1700 

- 

< 0.32 U 

<0.33 U 

<0.33 U 

lalcium, Total 

7440-70-2 

mg/ Kg 


— 

3100 

2900 

3500 

Lhromium, Total 

7440-47-3 

mg/ Kg 

4300000 

- 

6.3 

4.3 

5.6 

Lobalt, Total 

7440-48-4 

mg/ Kg 

1000 

- 

3.1 

2.8 

3.6 

Lopper, Total 

7440-50-8 

mg/ Kg 

130000 

- 

5.5 

4.9 

5.9 

ron, Total 

7439-89-6 

mg/ Kg 

2300000 

- 

14000 

6700 B 

7600 B 

_ead. Total 

7439-92-1 

mg/ Kg 

20000 

- 

12 

6.6 

6.7 

Vlagnesium, Total 

7439-95-4 

mg/ Kg 


- 

1000 

1200 

1500 

Vlanganese, Total 

7439-96-5 

mg/ Kg 

160000 

- 

260 B 

200 B 

200 B 

Vlercury, Total 

7439-97-6 

mg/ Kg 

1000 

- 

< 0.016 U 

<0.015 U 

<0.016 U 

Vlolybdenum, Total 

7439-98-7 

mg/ Kg 

17000 

- 

< 0.64 U 

<0.66 U 

<0.65 U 

Mickel, Total 

7440-02-0 

mg/ Kg 

67000 

- 

3.3 

3.5 

4.7 

3 otassium, Total 

7440-09-7 

mg/ Kg 


- 




Potassium, Total 

9/7/7440 

mg/ Kg 


- 

670 J+ 

790 J+ 

1000 J+ 

Selenium, Total 

7782-49-2 

mg/ Kg 

17000 

- 

0.27 J 

<0.27 U 

<0.26 U 

Silver, Total 

7440-22-4 

mg/ Kg 


- 




Sodium, Total 

7440-23-5 

mg/ Kg 


- 

110 

150 

220 

Thallium, Total 

7440-28-0 

mg/ Kg 

33 

- 

< 0.32 U 

<0.33 U 

<0.33 U 

Vanadium, Total 

7440-62-2 

mg/ Kg 

17000 

- 

28 

13 

15 

line, Total 

7440-66-6 

mg/ Kg 

1000000 

-- 

37 

30 

26 


Bold - Bolded results identify a detected value. 

Highlighted Identifies detection that exceed the RE 
J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 


MDL- Method Detection Limit 


PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/kg - Parts per million (millligrams per kilogram). Liquids equivalent = mg/I. 
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Table 2 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


ug/kg - Parts per billion (micrograms per kilogram), liquids equivalent = ug/l 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 




Units 

PCL 

Drinking Water 
MCL 

CO 

£ 

Aquatic Acute 

Aquatic Chronic 

C 

.2 

‘•M 

TO 

tkft 

Vp 

- 

Livestock 


MECT 

MECT 

MECT 

Sample ID 

MECT-080915-11 

MECT-081015-11 

MECT-081115-11 

Date 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

Sample Time 

17:05 

14:15 

13:45 

Latitude 

37.21846 

37.21846 

37.21846 

Longitude 

-109.19081 

-109.19081 

-109.19081 












- 

62 J 

< 24 U 

< 24 U 




6 

6 

67 





- 

<0.4 U 

< 0.4 UJ 

< 0.4 U 

■1 1 1 LyI "J rf * i k 

7440-38-2 


10 

10 

50 



100 

200 

- 

1.3 

1.3 

0.83 J 

3arium, Dissolved 










- 

85 

85 

68 

Beryllium, Dissolved 



4 

4 





100 

- 

< 0.15 U 

<0.15 U 

<0.15 U 





5 

83 



10 

50 

— 

< 0.043 U 

< 0.043 U 

< 0.043 U 











- 

160000 

170000 

48000 




100 

100 


972 

126 

100 

1000 

- 

< 1 u 

< 1 u 

< 1 U 




50 


50 



50 

1000 

- 

0.5 

0.45 

0.75 




16 



25 

16 


500 

- 

2.6 

3 J+ 

1.9 

ron, Dissolved 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

17 J 

< 17 U 

< 17 U 

.ead, Dissolved 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 


5 


100 

-- 

0.072 J 

< 0.06 U 

0.14 J 

Vlagnesium, Dissolved 

7439-95-4 

ug/L 








-- 

68000 

71000 

5400 

Vlartganese, Dissolved 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


- 

4.2 

1.8 J 

2.2 J 

Vlercury, Dissolved 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 


0.77 


10 

- 

< 0.08 U 

< 0.08 U 

< 0.08 U 

Vlolybdenum, Dissolved 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

3 

3.1 J- 

1.7 J 

Mickel, Dissolved 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

3.4 

3.8 

1 

3 otassium, Dissolved 

7440-09-7 

ug/L 








- 

5400 

5500 

2800 


9/7/7440 









- 







5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

1.3 J 

< 0.58 U 

1.4 J 

kilver, Dissolved 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

<0.1 u 

<0.1 U 

<0.1U 











- 

67000 

70000 

28000 




1.7 

2 

1.7 





- 

<0.1 u 

<0.1 u 

<0.1U 




100 


830 



100 

100 

- 

2.5 

2.6 

1.6 

^inc, Dissolved 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

<2.8 U 

< 2.8 U 

< 2.8 U 

iMetals, Total 


7429-90-5 

ug/L 

3348 


170000 

8358 

3348 

5000 


- 

8600 

9800 

3000 

■1 1 1 11 H M 1 ; 

7440-36-0 

ug/L 

6 

6 

67 





- 

< 0.4 UJ 

< 0.4 UJ 

< 0.4 U 




10 

10 

50 



100 

200 

- 

4.1 

4.5 

2.8 




2000 

2000 

33000 





- 

180 

180 

290 


7440-41-7 

ug/L 

4 

4 

330 

340 

150 

100 

100 

- 

0.53 

0.53 

1.9 

■WlillllPWIB him mi i i ii 

gB fill 101 E 5 WfcmMpMiMzM' 

7440-43-9 

ug/L 

0.72 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

- 

0.13 

0.1 

0.18 


7440-70-2 

ug/L 








- 

190000 

190000 

77000 




100 

100 

220000 

972 

126 

100 

1000 

- 

5.9 

7.5 

< 1 U 

Cobalt, Total 



50 


50 



50 

1000 

- 

3.6 

3.4 

7.6 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


Copper, Total 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

— 

Topper, Total 

7440-50-8 

ug/L 

16 

ron, Total 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

ron, Total 

7439-89-6 

ug/L 

120000 

.ead, Total 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

- 

.ead, Total 

7439-92-1 

ug/L 

5 

Vlagnesium, Total 

7439-95-4 

ug/L 








- 

Vlagnesium, Total 

7439-95-4 

ug/L 


Vlanganese, Total 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


- 

Vlanganese, Total 

7439-96-5 

ug/L 

200 

Vlercury, Total 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 

104 

0.77 


10 

- 

Vlercury, Total 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

Vlolybdenum, Total 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

Vlolybdenum, Total 

7439-98-7 

ug/L 

830 

Mickel, Total 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

slickel. Total 

7440-02-0 

ug/L 

90 

3 otassium, Total 

7440-09-7 

ug/L 








- 

3 otassium, Total 

7440-09-7 

ug/L 


3 otassium, Total 

9/7/7440 

ug/L 








- 

3 otassium, Total 

9/7/7440 

ug/L 


Selenium, Total 

7782-49-2 

ug/L 

5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

Selenium, Total 

7782-49-2 

ug/L 

5 

Silver, Total 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

Silver, Total 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 

Sodium, Total 

7440-23-5 

ug/L 








- 

Sodium, Total 

7440-23-5 

ug/L 


Thallium, Total 

7440-28-0 

ug/L 

1.7 

2 

1.7 





- 

Thallium, Total 

7440-28-0 

ug/L 

1.7 

/anadium, Total 

7440-62-2 

ug/L 

100 


830 



100 

100 

- 

/anadium, Total 

7440-62-2 

ug/L 

100 

Tine, Total 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

Tine, Total 

7440-66-6 

ug/L 

219 

beneral 

General 

Alkalinity 

STL00171 

mg/L 









Alkalinity 

STL00171 

mg/L 


dH 

STL00204 

SU 









3H 

STL00204 

SU 


Total Dissolved Solids 

STL00242 

mg/L 








- 

Total Dissolved Solids 

STL00242 

mg/L 


Total Hardness 

STL00009 

mg/L 








- 

Total Hardness 

STL00009 

mg/L 


Total Suspended Solids 

STL00161 

mg/L 








- 

Total Suspended Solids 

STL00161 

mg/L 



Bold - Bolded results identify a detected value. Bold - Bolded results identify a detected value. 

Highlighted identifies detection that exceed the PCL (minimum of listed screening values) Highlighted Identifies detection that exceed the PCL (minimum of 1i 

* - exceeds MCL * - exceeds MCL 


J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 
MDL - Method Detection Limit 

PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/L - Parts per million (millligrams per liter). Solids equivalent = mg/Kg. 
ug/L - Parts per billion (micrograms per liter). Solids equivalent = ug/Kg 


J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, gre 
MDL - Method Detection Limit 

PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/L - Parts per million (millligrams per liter). Solids equivalent = mg 
ug/L - Parts per billion (micrograms per liter). Solids equivalent = ug/ 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


1— 


<D 

.y 



Location 

MECT 

MECT 

MECT 

MECT 

MECT 

MECT 

■M i 

A* ! 


■M 

3 

o 


c 


Sample ID 

MECT-080915-11 

MECT-081015-11 

MECT-081115-11 

MECT-081215-11 

MECT-081315-11 

MECT-081415-11 

> _i 

CuO CJ 

CO 

U 

< 

U 

-C 

u 



o 

+-< 

Date 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

8/12/2015 

8/13/2015 

8/14/2015 

.£ 5 
-2£ 

CD 

■M 

% 


op 

a> 

> 

Sample Time 

17:05 

14:15 

13:45 

13:45 

13:25 

13:00 

c 

‘SZ 


cr 

< 

1 


— 

'—i 

Latitude 

37.21846 

37.21846 

37.21846 

37.21846 

37.21846 

37.21846 

Q 


< 



Longitude 

-109.19081 

-109.19081 

-109.19081 

-109.19081 

-109.19081 

-109.19081 



170000 

8358 

3348 

5000 


- 

62 J 

< 24 U 

< 24 U 

86 J 

190 J 

< 25 U 

6 

67 





- 

<0.4 U 

< 0.4 UJ 

< 0.4 U 

< 0.4 U 

<0.4 U 

< 1 U 

10 

50 



100 

200 

- 

1.3 

1.3 

0.83 J 

0.51 J 

<0.37 U 

1.6 J 

2000 

33000 





- 

85 

85 

68 

80 

79 

73 

4 

330 

340 

150 

100 

100 

- 

<0.15 U 

< 0.15 U 

<0.15 U 

<0.15 U 

<0.15 U 

<0.5 U 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

- 

< 0.043 U 

< 0.043 U 

< 0.043 U 

< 0.043 U 

< 0.043 U 

<0.5 U 







- 

160000 

170000 

48000 

170000 

160000 

140000 

100 

220000 

972 

126 

100 

1000 

- 

<1U 

< 1 u 

< 1 U 

< 1 u 

1.3 J 

< 1 u 


50 



50 

1000 

— 

0.5 

0.45 

0.75 

0.52 

0.59 

< 1 u 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

— 

2.6 

3J+ 

1.9 

4.1 

3.6 

2.2 J 


120000 





— 

17 i 

< 17 U 

< 17 U 

28 J 

120 

<10U 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

- 

0.072 J 

< 0.06 U 

0.14 J 

0.13 J 

0.17 J 

< 1 u 







- 

68000 

71000 

5400 

75000 

72000 

63000 


7800 

3710 

2050 

200 


- 

4.2 

1.8 J 

2.2 J 

7.2 

11 

4 

2 

50 

104 

0.77 


10 

- 

< 0.08 U 

< 0.08 U 

< 0.08 U 

< 0.08 U 

< 0.08 U 

<0.1 U 


830 





- 

3 

3.1 J- 

1.7 J 

3.3 

3 

2.8 J 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

3.4 

3.8 

1 

4 

4.9 

2.6 J 







- 

5400 

5500 

2800 

5600 

5500 

4200 







- 







50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

1.3 J 

< 0.58 U 

1.4 J 

1.2 J 

2.2 A 

< 1 U 



9.9 




- 

<0.1 U 

<0.1 U 

<0.1 u 

<0.1U 

<0.1 U 

< 1 U 







- 

67000 

70000 

28000 

70000 

74000 

61000 

2 

1.7 





- 

<0.1 u 

<0.1 u 

<0.1 u 

<0.1U 

<0.1 u 

< 1 u 


830 



100 

100 

- 

2.5 

2.6 

1.6 

2.8 

2.2 

2.2 J 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

<2.8 U 

<2.8 U 

< 2.8 U 

4.1 J 

4.6 J 

<5 U 



170000 

8358 

3348 

5000 


- 

8600 

9800 

3000 

8400 

9400 

8600 

6 

67 





- 

< 0.4 UJ 

< 0.4 UJ 

< 0.4 U 

< 0.4 UJ 

<0.4 U 

< 1 U 

10 

50 



100 

200 

- 

4.1 

4.5 

2.8 

3.1 

3.3 

3.4 

2000 

33000 





- 

180 

180 

290 

150 

170 

150 

4 

330 

340 

150 

100 

100 

- 

0.53 

0.53 

1.9 

0.41 

0.47 

<0.5 U 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

- 

0.13 

0.1 

0.18 

0.096 J 

0.097 J 

<0.5 U 







- 

190000 

190000 

77000 

190000 

180000 

180000 

100 

220000 

972 

126 

100 

1000 

- 

5.9 

7.5 

< 1 U 

6.3 

6.4 

2.7 J 


50 



50 

1000 

- 

3.6 

3.4 

7.6 

3 

3.1 

2.2 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


Copper, Total 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

— 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

ron, Total 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 


120000 





.ead, Total 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

- 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

Vlagnesium, Total 

7439-95-4 

ug/L 








- 







Vlanganese, Total 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


- 


7800 

3710 

2050 

200 


Vlercury, Total 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 

104 

0.77 


10 

- 

2 

50 

104 

0.77 


10 

Vlolybdenum, Total 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 


830 





Mickel, Total 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 


3300 

813 

90 

200 

1000 

3 otassium, Total 

7440-09-7 

ug/L 








- 







3 otassium, Total 

9/7/7440 

ug/L 








- 







Selenium, Total 

7782-49-2 

ug/L 

5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

Silver, Total 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 



9.9 




Sodium, Total 

7440-23-5 

ug/L 








- 







Thallium, Total 

7440-28-0 

ug/L 

1.7 

2 

1.7 





- 

2 

1.7 





/anadium, Total 

7440-62-2 

ug/L 

100 


830 



100 

100 

- 


830 



100 

100 

'inc, Total 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

beneral 

Alkalinity 

STL00171 

mg/L 








-- 







dH 

STL00204 

SU 








-- 







Total Dissolved Solids 

STL00242 

mg/L 








- 







Total Hardness 

STL00009 

mg/L 








- 







Total Suspended Solids 

STL00161 

mg/L 








- 







Bold - Bolded results identify a detected value. 

Highlighted Identifies detection that exceed the PCL (minimum of listed screening values) 

sted screening values) 



* - exceeds MCL 

J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) ater than or equal to MDL) 

MDL - Method Detection Limit 

PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/L - Parts per million (millligrams per liter). Solids equivalent = mg/Kg. /Kg. 

ug/L - Parts per billion (micrograms per liter). Solids equivalent = ug/Kg Kg 
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K 




MECT 

MECT-081015-11 

8/10/2015 

14:15 

MECT 

MECT-081115-11 

8/11/2015 

13:45 

MECT 

MECT-081215-11 
; 8/12/2015 

13:45 

MECT 

MECT-081315-11 

8/13/2015 

13:25 

MECT 

MECT-081415-11 

8/14/2015 

13:00 



SJ4C 

SJ4C-081015-11 

8/10/2015 

15:05 


, ■' ’ ■ 

■ 

37.21846 

37.21846 

37.21846 

37.21846 

37.21846 

37.21846 

36.99622 

36.99622 

Longitude 

-109.19081 

-109.19081 

-109.19081 

-109.19081 

-109.19081 

-109.19081 

-109.19081 

-109.00468 

-109.00468 


- 

62 J 

< 24 U 

< 24 U 

86 J 

190 J 

< 25 U 

<25 U 

< 24 U 

28 J 

- 

<0.4 U 

< 0.4 UJ 

< 0.4 U 

<0.4 U 

<0.4 U 

< 1 U 

< 1 U 

< 0.4 U 

< 0.4 UJ 

- 

1.3 

1.3 

0.83 J 

0.51 J 

< 0.37 U 

1.6 J 

1.4 J 

0.56 J 

1 

- 

85 

85 

68 

80 

79 

73 

80 

76 

68 

- 

< 0.15 U 

<0.15 U 

<0.15 U 

<0.15 U 

<0.15 U 

<0.5 U 

< 0.5 U 

<0.15 U 

<0.15 U 

- 

< 0.043 U 

< 0.043 U 

< 0.043 U 

< 0.043 U 

< 0.043 U 

<0.5 U 

< 0.5 U 

< 0.043 U 

< 0.043 U 

- 

160000 

170000 

48000 

170000 

160000 

140000 

150000 

55000 

48000 

- 

< 1 u 

< 1 u 

< 1 U 

< 1 u 

1.3 J 

< 1 u 

< 1 u 

< 1 U 

< 1 U 

- 

0.5 

0.45 

0.75 

0.52 

0.59 

< 1 u 

< 1 u 

<0.12 U 

1.3 

- 

2.6 

3 J+ 

1.9 

4.1 

3.6 

2.2 J 

2.4 J 

1.7 

2.4 J+ 

- 

17 J 

< 17 U 

< 17 U 

28 J 

120 

<10U 

< 10 u 

< 17 U 

68 

- 

0.072 J 

< 0.06 U 

0.14 J 

0.13 J 

0.17 J 

< 1 u 

< 1 u 

< 0.06 U 

0.077 J 

- 

68000 

71000 

5400 

75000 


63000 


6800 

5700 

- 

4.2 

1.8 J 

2.2 J 

7.2 


4 


4.3 

3.1 

- 

< 0.08 U 

< 0.08 U 

< 0.08 U 

< 0.08 U 

< 0.08 U 

< 0.1 u 

<0.1U 

< 0.08 U 

< 0.08 U 

- 

3 

3.1 J- 

1.7 J 

3.3 

3 

2.8 J 

3.2 J 

1.9 

1.9 J- 

- 

3.4 

3.8 

1 

4 

4.9 

2.6 J 

2.1 J 

1 

1.2 


5400 

5500 

2800 

5600 

5500 

4200 

4900 

2800 

3000 

- 










- 

1.3 J 

< 0.58 U 

1.4 J 

1.2 J 

2.2 A 

< 1 U 

< 1 U 

1J 

< 0.58 U 

- 

<0.1 U 

<0.1 U 

<0.1U 

< 0.1 u 

<0.1 U 

< 1 u 

< 1 u 

<0.1U 

<0.1 U 


67000 

70000 

28000 

70000 

74000 

61000 

73000 

24000 

34000 

- 

< 0.1 u 

< 0.1 u 

<0.1U 

< 0.1 u 

< 0.1 u 

< 1 u 

< 1 u 

<0.1U 

< 0.1 u 

- 

2.5 

2.6 

1.6 

2.8 

2.2 

2.2 J 

2.3 J 

1 

1.6 

- 

< 2.8 U 

< 2.8 U 

< 2.8 U 

4.1 J 

4.6 J 

<5 U 

< 5 U 

< 2.8 U 

< 2.8 U 


- 

8600 

9800 

3000 

8400 

9400 

8600 

9500 

33000 

82000 

- 

< 0.4 UJ 

< 0.4 UJ 

< 0.4 U 

< 0.4 UJ 

<0.4 U 

< 1 U 

< 1 UJ 

0.4 J 

< 0.4 UJ 

- 

4.1 

4.5 

2.8 

3.1 

3.3 

3.4 

3 

13 

16 

- 

180 

180 

290 

150 

170 

150 

140 

540 

810 

- 

0.53 

0.53 

1.9 

0.41 

0.47 

<0.5 U 

< 0.5 U 

2 

4.5 

- 

0.13 

0.1 

0.18 

0.096 J 

0.097 J 

<0.5 U 

< 0.5 U 

0.11 J 

0.32 

- 

190000 

190000 

77000 

190000 

180000 

180000 

200000 

87000 

84000 

- 

5.9 

7.5 

< 1 U 

6.3 

6.4 

2.7 J 

2.3 J 

18 

44 

- 

3.6 

3.4 

7.6 

3 

3.1 

2.2 

1.8 J 

14 

31 


5K 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


Copper, Total 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

— 

— 

9.6 

9.5 B 

ron, Total 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

- 

7600 

7400 

.ead, Total 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

- 

- 

7.9 

7 

Vlagnesium, Total 

7439-95-4 

ug/L 








- 

- 

73000 

77000 

Vlanganese, Total 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


— 

— 

360 

310 

Vlercury, Total 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 

104 

0.77 


10 

— 

- 

<0.08 U 

< 0.08 U 

Vlolybdenum, Total 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

- 

3.1 J- 

3.6 J- 

Mickel, Total 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

- 

9.8 

9.9 

3 otassium, Total 

7440-09-7 

ug/L 








- 

- 

8100 

9000 

3 otassium, Total 

9/7/7440 

ug/L 








- 

- 



Selenium, Total 

7782-49-2 

ug/L 

5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

- 

< 0.58 U 

2.9 J+ 

Silver, Total 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

- 

<0.1 U 

<0.1 u 

Sodium, Total 

7440-23-5 

ug/L 








- 

- 

67000 

72000 

Thallium, Total 

7440-28-0 

ug/L 

1.7 

2 

1.7 





- 

- 

0.16 J 

0.17 J 

/anadium, Total 

7440-62-2 

ug/L 

100 


830 



100 

100 

- 

- 

17 

20 

'inc, Total 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

- 

29 J- 

28 

beneral 

Alkalinity 

STL00171 

mg/L 










210 

220 

dH 

STL00204 

SU 










8.26 J 

8.38 J 

Total Dissolved Solids 

STL00242 

mg/L 








- 

- 

1000 

1100 

Total Hardness 

STL00009 

mg/L 








- 

- 

780 

800 

Total Suspended Solids 

STL00161 

mg/L 








- 

- 

620 

430 


Bold - Bolded results identify a detected value. 

Highlighted Identifies detection that exceed the PCL (minimum of listed screening values) 

* - exceeds MCL 

J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 
MDL - Method Detection Limit 

PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/L - Parts per million (millligrams per liter). Solids equivalent = mg/Kg. 
ug/L - Parts per billion (micrograms per liter). Solids equivalent = ug/Kg 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 



PCL 


Drinking Water 
MCL 


RCB 


EMEI 

. ... 



MECT 


mm 

MECT-081115-11 

MECT-081215-11 

MECT-081315-11 

■SHI 


8/11/2015 

8/12/2015 

8/13/2015 


g iniai 


13:45 

13:25 

37.21846 


SUB 

37.21846 

37.21846 

I Lon«it 

ide 

-109.19081 

-109.19081 

-109.19081 

| Metals, Dissolved 

Aluminum, Dissolved 

7429-90-5 

ug/L 

3348 


170000 

8358 

3348 

5000 


- 

< 24 U 

86 J 

190 J 

Antimony, Dissolved 

7440-36-0 

ug/L 

6 

6 

67 





- 

<0.4 U 

< 0.4 U 

< 0.4 U 

Arsenic, Dissolved 

7440-38-2 

ug/L 

10 

10 

50 



100 

200 

- 

0.83 J 

0.51 J 

<0.37 U 

3arium, Dissolved 

7440-39-3 

ug/L 

2000 

2000 

33000 





- 

68 

80 

79 

Beryllium, Dissolved 

7440-41-7 

ug/L 

4 

4 

330 

340 

150 

100 

100 

- 

< 0.15 U 

<0.15 U 

<0.15 U 

Badmium, Dissolved 

7440-43-9 

ug/L 

0.72 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

— 

< 0.043 U 

< 0.043 U 

< 0.043 U 

Balcium, Dissolved 

7440-70-2 

ug/L 








- 

48000 

170000 

160000 

Bhromium, Dissolved 

7440-47-3 

ug/L 

100 

100 

220000 

972 

126 

100 

1000 

- 

< 1 U 

< 1 u 

1.3 J 

Bobalt, Dissolved 

7440-48-4 

ug/L 

50 


50 



50 

1000 

- 

0.75 

0.52 

0.59 

Bopper, Dissolved 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

- 

1.9 

4.1 

3.6 

ron, Dissolved 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

< 17 U 

28 J 

120 

.ead, Dissolved 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

-- 

0.14 J 

0.13 J 

0.17 J 

Vlagnesium, Dissolved 

7439-95-4 

ug/L 








-- 

5400 

75000 

72000 

Vlartganese, Dissolved 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


- 

2.2 J 

7.2 

11 

Vlercury, Dissolved 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 


0.77 


10 

- 

< 0.08 U 

< 0.08 U 

< 0.08 U 

Vlolybdenum, Dissolved 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

1.7 J 

3.3 

3 

Mickel, Dissolved 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 



4 

4.9 

3 otassium, Dissolved 

7440-09-7 

ug/L 









2800 

5600 

5500 


9/7/7440 
















5 

50 

830 

20 

5 

130 


- 

1.4 J 

1.2 J 

2.2 A 

bilver, Dissolved 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

<0.1 u 

<0.1 u 

<0.1U 











- 

28000 






1.7 

2 

1.7 





- 

<0.1 u 

<0.1 u 

<0.1U 




100 


830 



100 

100 

- 

1.6 

2.8 

2.2 

^inc, Dissolved 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 


- 

<2.8 U 

4.1 J 

4.6 J 

|Metals, Total 


7429-90-5 

ug/L 

3348 


170000 

8358 

3348 

5000 


— 




■1 1 1 11 H M 1 ; 

7440-36-0 

ug/L 

6 

6 

67 





- 

<0.4 U 

< 0.4 UJ 

< 0.4 U 




10 

10 

50 



100 

200 

- 

2.8 

3.1 

3.3 




2000 

2000 

33000 





- 

290 

150 

170 


7440-41-7 

ug/L 

4 

4 

330 

340 

150 

100 


- 

1.9 

0.41 

0.47 

■WlillllPWIB him mi i i il 

gB fill 101 E 5 

7440-43-9 

ug/L 

0.72 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

- 

0.18 




7440-70-2 

ug/L 








- 

77000 






100 

100 

220000 

972 

126 

100 


- 

< 1 U 

6.3 

6.4 

(lobalt, Total 



50 


50 



50 


- 

7.6 

3 

3.1 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


Copper, Total 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

— 

15 

10 

8.5 

ron, Total 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

1400 

6500 

7600 

.ead, Total 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

- 

11 

6.1 

6.5 

Vlagnesium, Total 

7439-95-4 

ug/L 








- 

8300 

77000 

77000 

Vlanganese, Total 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


— 

700 

270 

290 

Vlercury, Total 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 

104 

0.77 


10 

— 

< 0.08 U 

<0.08 U 

<0.08 U 

Vlolybdenum, Total 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

0.68 J 

3.7 

3.6 

Mickel, Total 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

5.2 

9 

9.8 

3 otassium, Total 

7440-09-7 

ug/L 








- 

3900 

8300 

8600 

3 otassium, Total 

9/7/7440 

ug/L 








- 




Selenium, Total 

7782-49-2 

ug/L 

5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

1.2 J 

2.8 

4.2 J+ 

Silver, Total 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

<0.1 u 

<0.1 U 

<0.1U 

Sodium, Total 

7440-23-5 

ug/L 








- 

30000 

69000 

74000 

Thallium, Total 

7440-28-0 

ug/L 

1.7 

2 

1.7 





- 

<0.1 u 

0.19 J 

0.18 J 

/anadium, Total 

7440-62-2 

ug/L 

100 


830 



100 

100 

- 

12 

19 

18 

'inc, Total 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

29 

26 

27 

beneral 

Alkalinity 

STL00171 

mg/L 









92 

210 

210 

dH 

STL00204 

SU 









8.23 J 

8.3 J 

8.32 J 

Total Dissolved Solids 

STL00242 

mg/L 








- 

310 

1100 

970 

Total Hardness 

STL00009 

mg/L 








- 

230 

780 

780 

Total Suspended Solids 

STL00161 

mg/L 








- 

2700 

360 

370 

Bold - Bolded results identify a detected value. 

Highlighted Identifies detection that exceed the PCL (minimum of listed screening values) 



* - exceeds MCL 

J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 
MDL - Method Detection Limit 

PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/L - Parts per million (millligrams per liter). Solids equivalent = mg/Kg. 
ug/L - Parts per billion (micrograms per liter). Solids equivalent = ug/Kg 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


Analyte 

CAS.NO 

Units 

PCL 


Drinking Water 
MCL 


RCB 



■1 

BUS 

1 



SJ4C 

RfSSf 

ism 

it 

MECT-081415-11 

MECT-081515-11 

SJ4C-080915-11 

m 

3 

I 

8/14/2015 

8/15/2015 

8/9/2015 

(3S air 

pie Tim 

; 

13:00 

16:35 

15:20 

% L 

ititude 


37.21846 

37.21846 

36.99622 

Lo 

nuitude 


-109.19081 

-109.19081 

-109.00468 

| Metals, Dissolved 

Aluminum, Dissolved 

7429-90-5 

ug/L 

3348 


170000 

8358 

3348 

5000 


- 

< 25 U 

< 25 U 

< 24 U 

Antimony, Dissolved 

7440-36-0 

ug/L 

6 

6 

67 





- 

< 1 U 

< 1 U 

< 0.4 U 

Arsenic, Dissolved 

7440-38-2 

ug/L 

10 

10 

50 



100 

200 

- 

1.6 J 

1.4 J 

0.56 J 

3arium, Dissolved 

7440-39-3 

ug/L 

2000 

2000 

33000 





- 

73 

80 

76 

Beryllium, Dissolved 

7440-41-7 

ug/L 

4 

4 

330 

340 

150 

100 

100 

- 

<0.5 U 

<0.5 U 

<0.15 U 

Badmium, Dissolved 

7440-43-9 

ug/L 

0.72 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

— 

<0.5 U 

<0.5 U 

< 0.043 U 

Balcium, Dissolved 

7440-70-2 

ug/L 








- 

140000 

150000 

55000 

Bhromium, Dissolved 

7440-47-3 

ug/L 

100 

100 

220000 

972 

126 

100 

1000 

- 

< 1 u 

< 1 u 

< 1 U 

Bobalt, Dissolved 

7440-48-4 

ug/L 

50 


50 



50 

1000 

- 

< 1 u 

< 1 u 

<0.12 U 

Bopper, Dissolved 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

- 

2.2 J 

2.4 J 

1.7 

ron, Dissolved 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

<10U 

<10U 

< 17 U 

.ead, Dissolved 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

-- 

< 1 u 

< 1 u 

< 0.06 U 

Vlagnesium, Dissolved 

7439-95-4 

ug/L 








-- 

63000 

72000 

6800 

Vlanganese, Dissolved 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


- 

4 

3.5 

4.3 

Vlercury, Dissolved 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 


0.77 


10 

- 

< 0.1 u 

< 0.1 u 

< 0.08 U 

Vlolybdenum, Dissolved 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

2.8 J 

3.2 J 

1.9 

Mickel, Dissolved 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 


- 

2.6 J 

2.1 J 

1 

3 otassium, Dissolved 

7440-09-7 

ug/L 








- 

4200 

4900 

2800 


9/7/7440 
















5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

< 1 U 

< 1 U 

1J 

[>ilver, Dissolved 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

< 1 u 

< 1 u 

< 0.1 u 











- 







1.7 

2 

1.7 





- 

< 1 u 

< 1 u 

< 0.1 u 




100 


830 



100 

100 

- 

2.2 J 

2.3 J 

1 

^inc, Dissolved 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

<5 U 

<5 U 

< 2.8 U 

|Metals, Total 


7429-90-5 

ug/L 

3348 


170000 

8358 

3348 

5000 


— 

8600 


33000 1 

0.4 J 
13 

■1 1 1 11 H M 1 ; 

7440-36-0 

ug/L 

6 

6 

67 





- 

< 1 U 

< 1 UJ 

■1 rVi 1 1 ~ ■ 



10 

10 

50 



100 

200 

- 

3.4 

3 




2000 

2000 

33000 





- 

150 

140 

540 


7440-41-7 

ug/L 

4 

4 

330 

340 

150 

100 


- 

<0.5 U 

<0.5 U 

2 f 

■WlillllPWIB him mi i i il 

gB fill 101 E 5 

7440-43-9 

ug/L 

0.72 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

- 

<0.5 U 

<0.5 U 

0.11 J 


7440-70-2 

ug/L 








- 







100 

100 

220000 

972 

126 

100 


- 

2.7 J 

2.3 J 

18 

Cobalt, Total 



50 


50 



50 


- 

2.2 

1.8 J 

14 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


Copper, Total 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

— 

6.4 

5.6 


ron, Total 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

5900 

5700 

35000 

.ead, Total 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

- 

4.9 

4.1 


Vlagnesium, Total 

7439-95-4 

ug/L 








- 

77000 

89000 

17000 

Vlanganese, Total 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


— 

260 



Vlercury, Total 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 

104 

0.77 


10 

— 

<0.1 u 

<0.1 u 

< 0.08 U 

Vlolybdenum, Total 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

3.1 J 

3.3 J 

2.8 J- 

Mickel, Total 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

6.3 

5.4 

20 

3 otassium, Total 

7440-09-7 

ug/L 








- 

7400 J+ 

8400 

9300 

3 otassium, Total 

9/7/7440 

ug/L 








- 




Selenium, Total 

7782-49-2 

ug/L 

5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

< 1 U 

< 1 U 

0.98 J 

Silver, Total 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

< 1 u 

< 1 u 

1.3 

Sodium, Total 

7440-23-5 

ug/L 








- 

74000 

85000 

26000 

Thallium, Total 

7440-28-0 

ug/L 

1.7 

2 

1.7 





- 

< 1 u 

< 1 UJ 

0.4 

/anadium, Total 

7440-62-2 

ug/L 

100 


830 



100 

100 

- 

9.7 

8.5 

50 

'inc, Total 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

24 J 

25 J 

160 J- 

beneral 

Alkalinity 

STL00171 

mg/L 









230 

220 

88 

dH 

STL00204 

SU 









8.36 J 

8.36 J 

8.08 J 

Total Dissolved Solids 

STL00242 

mg/L 








- 

1100 

1200 

140 

Total Hardness 

STL00009 

mg/L 








- 

360 

420 

290 

Total Suspended Solids 

STL00161 

mg/L 








- 

280 

280 

2000 


Bold - Bolded results identify a detected value. 

Highlighted Identifies detection that exceed the PCL (minimum of listed screening values) 

* - exceeds MCL 

J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 
MDL - Method Detection Limit 

PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/L - Parts per million (millligrams per liter). Solids equivalent = mg/Kg. 
ug/L - Parts per billion (micrograms per liter). Solids equivalent = ug/Kg 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 



Vlagnesium, Dissolved 

7439-95-4 

ug/L 








" 

5700 

4900 

4700 

Vlartganese, Dissolved 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


- 

3.1 

4.6 

< 1.2 U 

Vlercury, Dissolved 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 


0.77 


10 

- 

< 0.08 U 

< 0.08 U 

< 0.08 U 

Vlolybdenum, Dissolved 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

1.9 J- 

2 

1.9 J 

Mickel, Dissolved 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

1.2 

1.3 

1.2 

3 otassium, Dissolved 

7440-09-7 

ug/L 








- 

3000 

3300 

3100 


9/7/7440 









- 







5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

< 0.58 U 

0.78 J 

1.7 J 

silver, Dissolved 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

<0.1 U 

<0.1U 

<0.1 u 











- 

34000 

40000 

38000 




1.7 

2 

1.7 





- 

<0.1 u 

<0.1U 

<0.1 u 




100 


830 



100 

100 

- 

1.6 

2 

1.5 

line, Dissolved 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

<2.8 U 

< 2.8 U 

< 2.8 U 

Metals, Total 


7429-90-5 

ug/L 

3348 


170000 

8358 

3348 

5000 


- 

82000 

120000 

110000 

■IliaiiliUU ft in'! 1 

7440-36-0 

ug/L 

6 

6 

67 





- 

< 0.4 UJ 

< 0.4 U 

< 0.4 U 




10 

10 

50 



100 

200 

- 

16 

24 

23 




2000 

2000 

33000 





- 

810 

1200 

1100 


7440-41-7 

ug/L 

4 

4 

330 

340 

150 

100 

100 

- 

4,5 

7.4 

7.1 


7440-43-9 

ug/L 

0.72 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

- 

0.32 

0.31 

0.35 

*''>$-»■* ?Sl 

7440-70-2 

ug/L 








- 

84000 

100000 

99000 

ttal in iiiMiir r 



100 

100 

220000 

972 

126 

100 

1000 

- 

44 

55 

53 

lobalt, Total 



50 


50 



50 

1000 

- 

31 

48 

46 


11 of 20 


ED 000552K 00002708-00043 













Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


Copper, Total 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

— 

74 B 

^ n 


ron, Total 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

70000 

91000 

86000 

.ead, Total 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

- 

71 

89 

84 

Vlagnesium, Total 

7439-95-4 

ug/L 








- 

23000 

28000 

27000 

Vlanganese, Total 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


— 

1400 

2000 


Vlercury, Total 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 

104 

0.77 


10 

— 

0.17 J 

0.15 J 

0.16 J 

Vlolybdenum, Total 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

1.5 J- 

0.99 J 

0.96 J 

Mickel, Total 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

40 

55 

52 

3 otassium, Total 

7440-09-7 

ug/L 








- 

16000 

19000 

18000 

3 otassium, Total 

9/7/7440 

ug/L 








- 




Selenium, Total 

7782-49-2 

ug/L 

5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

4.2 J+ 

5.2 

4.2 

Silver, Total 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

0.42 J 

0.55 J 

0.52 J 

Sodium, Total 

7440-23-5 

ug/L 








- 

36000 

43000 

41000 

Thallium, Total 

7440-28-0 

ug/L 

1.7 

2 

1.7 





- 

0.81 

1.2 

1.1 

/anadium, Total 

7440-62-2 

ug/L 

100 


830 



100 

100 

- 

110 

130 

130 

'inc, Total 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

220 

270 

250 

beneral 

Alkalinity 

STL00171 

mg/L 









83 

97 

96 

dH 

STL00204 

SU 









8.22 J 

8.2 J 

8.19 J 

Total Dissolved Solids 

STL00242 

mg/L 








- 

390 

140 

350 

Total Hardness 

STL00009 

mg/L 








- 

300 

380 

360 

Total Suspended Solids 

STL00161 

mg/L 








- 

4000 

6700 

5200 


Bold - Bolded results identify a detected value. 

Highlighted Identifies detection that exceed the PCL (minimum of listed screening values) 

* - exceeds MCL 

J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 
MDL - Method Detection Limit 

PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/L - Parts per million (millligrams per liter). Solids equivalent = mg/Kg. 
ug/L - Parts per billion (micrograms per liter). Solids equivalent = ug/Kg 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


Copper, Total 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

— 

17 1 72 1 27 

ron, Total 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

16000 

67000 

22000 

.ead, Total 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

- 

15 

49 

20 

Vlagnesium, Total 

7439-95-4 

ug/L 








- 

15000 

23000 

13000 

380 

Vlanganese, Total 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


— 

360 

930 

Vlercury, Total 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 

104 

0.77 


10 

— 

<0.08 U 

<0.08 U 

0.14 J 

Vlolybdenum, Total 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

1.6 

2.5 

1.6 J 

Mickel, Total 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

12 

34 

12 

3 otassium, Total 

7440-09-7 

ug/L 








- 

8400 

14000 

7500 J+ 

3 otassium, Total 

9/7/7440 

ug/L 








- 




Selenium, Total 

7782-49-2 

ug/L 

5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

1 J 

3.5 J+ 

1.2 J 

Silver, Total 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

<0.1 u 

0.22 J 

<0.5 U 

Sodium, Total 

7440-23-5 

ug/L 








- 

28000 

61000 

48000 

Thallium, Total 

7440-28-0 

ug/L 

1.7 

2 

1.7 





- 

0.23 

0.89 

<0.5 U 

/anadium, Total 

7440-62-2 

ug/L 

100 


830 



100 

100 

- 

35 

100 

30 

'inc, Total 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

50 

190 

74 

beneral 

Alkalinity 

STL00171 

mg/L 









110 

100 

110 

dH 

STL00204 

SU 









8.17 J 

8.07 J 

8.22 J 

Total Dissolved Solids 

STL00242 

mg/L 








- 

300 

250 

380 

Total Hardness 

STL00009 

mg/L 








- 

270 

320 

240 

Total Suspended Solids 

STL00161 

mg/L 








- 

1200 

5700 

600 

Bold - Bolded results identify a detected value. 

Highlighted Identifies detection that exceed the PCL (minimum of listed screening values) 



* - exceeds MCL 

J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 
MDL - Method Detection Limit 

PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/L - Parts per million (millligrams per liter). Solids equivalent = mg/Kg. 
ug/L - Parts per billion (micrograms per liter). Solids equivalent = ug/Kg 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


Copper, Total 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

— 

23 

51 

56 B 

ron, Total 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

18000 

43000 

39000 

.ead, Total 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

- 

18 

40 

120 

Vlagnesium, Total 

7439-95-4 

ug/L 








- 

14000 

26000 

21000 

Vlanganese, Total 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


— 

370 

1200 

950 

Vlercury, Total 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 

104 

0.77 


10 

— 

<0.1 u 

<0.08 U 

< 0.08 U 

Vlolybdenum, Total 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

1.3 J 

1.5 J- 

2.3 1 - 

Mickel, Total 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

10 

32 

26 

3 otassium, Total 

7440-09-7 

ug/L 








- 

6300 

13000 

11000 

3 otassium, Total 

9/7/7440 

ug/L 








- 




Selenium, Total 

7782-49-2 

ug/L 

5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

1 J 

<0.58 U 

3.9 J+ 

Silver, Total 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

<0.5 U 

0.2 J 

0.86 J 

Sodium, Total 

7440-23-5 

ug/L 








- 

31000 

35000 

29000 

Thallium, Total 

7440-28-0 

ug/L 

1.7 

2 

1.7 





- 

<0.5 U 

0.57 

0.48 

/anadium, Total 

7440-62-2 

ug/L 

100 


830 



100 

100 

- 

25 

68 

63 

'inc, Total 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

68 

150 J- 

160 

beneral 

Alkalinity 

STL00171 

mg/L 









110 

110 

94 

dH 

STL00204 

SU 









8.25 J 

8.1 J 

8.2 J 

Total Dissolved Solids 

STL00242 

mg/L 








- 

310 

310 

380 

Total Hardness 

STL00009 

mg/L 








- 

250 

430 

340 

Total Suspended Solids 

STL00161 

mg/L 








- 

640 

430 

2300 


Bold - Bolded results identify a detected value. 

Highlighted Identifies detection that exceed the PCL (minimum of listed screening values) 

* - exceeds MCL 

J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 
MDL - Method Detection Limit 

PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/L - Parts per million (millligrams per liter). Solids equivalent = mg/Kg. 
ug/L - Parts per billion (micrograms per liter). Solids equivalent = ug/Kg 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 




Drinking Water 
MCL 


RCB 


0 ) 

+■* 

3 


Loca 

ion 

SJBB 

SJBB 

SJBB 

« 

ample 11 

) 

SJBB-081115-11 

SJBB-081215-11 

SJBB-081315-11 



PCL 

Aquatic A 


Date 


8/11/2015 

8/12/2015 

8/13/2015 

Sa 

mple Tit 

ie 

11:30 

11:45 

10:50 


Latitude 


37.25737 

37.25737 

37.25737 

I 

>ongitud 

: 

-109.61859 

-109.61859 

-109.61859 

| Metals, Dissolved 

Aluminum, Dissolved 

7429-90-5 

ug/L 

3348 


170000 

8358 

3348 

5000 


- 

1600 

< 24 U 

3300 J 

Antimony, Dissolved 

7440-36-0 

ug/L 

6 

6 

67 





- 

<0.4 U 

< 0.4 U 

<0.4 U 

Arsenic, Dissolved 

7440-38-2 

ug/L 

10 

10 

50 



100 

200 

- 

1.2 

0.72 J 

1.2 

3arium, Dissolved 

7440-39-3 

ug/L 

2000 

2000 

33000 





- 

70 

68 

120 J 

Beryllium, Dissolved 

7440-41-7 

ug/L 

4 

4 

330 

340 

150 

100 

100 

- 

< 0.15 U 

<0.15 U 

0.23 J 

Badmium, Dissolved 

7440-43-9 

ug/L 

0.72 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

— 

< 0.043 U 

< 0.043 U 

< 0.043 U 

Balcium, Dissolved 

7440-70-2 

ug/L 








- 

46000 

52000 

67000 

Bhromium, Dissolved 

7440-47-3 

ug/L 

100 

100 

220000 

972 

126 

100 

1000 

- 

< 1 U 

< 1 U 

2.2 

Bobalt, Dissolved 

7440-48-4 

ug/L 

50 


50 



50 

1000 

- 

0.87 

0.13 J 

1.4 J 

Bopper, Dissolved 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

- 

3.2 

3.4 

5.3 J 

ron, Dissolved 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

840 

< 17 U 

1800 J 

.ead, Dissolved 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

-- 

0.67 

< 0.06 U 

2.9 J 

Vlagnesium, Dissolved 

7439-95-4 

ug/L 








-- 

5600 

7000 


Vlartganese, Dissolved 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 



- 

13 

1.2 J 


Vlercury, Dissolved 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 


0.77 


10 

- 

< 0.08 U 

< 0.08 U 

< 0.08 U 

Vlolybdenum, Dissolved 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

1.9 

1.9 J 

1.5 

Mickel, Dissolved 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 


- 

1.4 

1.7 

3.6 J 

3 otassium, Dissolved 

7440-09-7 

ug/L 








- 

3400 

3300 



9/7/7440 
















5 

50 

830 

20 

5 

130 


- 

1.3 J 

0.82 J 

1.9 J 

[>ilver, Dissolved 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

< 0.1 u 

<0.1U 

<0.1 U 











- 







1.7 

2 

1.7 





- 

< 0.1 u 

<0.1U 

< 0.1 u 




100 


830 



100 

100 

- 

3.7 

2.2 

7.1 J 

^inc, Dissolved 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 


- 

4.9 J 

< 2.8 U 

13 J 

| Metals, Total 


7429-90-5 

ug/L 

3348 


170000 

8358 

3348 

5000 


— 


110000 





6 

6 

67 





- 

<0.4 U 

< 0.4 UJ 

<0.4 U 

«■■■»»■» i'll Iiii" "ii i ii i 



10 

10 

50 



100 

200 

- 

21 

21 





2000 

2000 

33000 





- 





7440-41-7 

ug/L 

4 

4 

330 

340 

150 

100 


- 



■ rm- 

■WlillllPWIB him mi i i i| 

gB fill 101 E 5 

7440-43-9 

ug/L 

0.72 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

- 

0.33 

0.6 

0.35 J 


7440-70-2 

ug/L 








- 







100 

100 

220000 

972 

126 

100 


- 

50 

52 

49 J 

Cobalt, Total 



50 


50 



50 


- 

42 

37 

33 J 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


Copper, Total 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

— 

100 

86 

66 J 

ron, Total 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

85000 

85000 

70000 J 

.ead, Total 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

- 

82 

78 

64 J 

Vlagnesium, Total 

7439-95-4 

ug/L 








- 

27000 

29000 

44000 

Vlanganese, Total 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


— 

1800 

1700 

1900 J 

Vlercury, Total 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 

104 

0.77 


10 

— 

0.12 J 

<0.08 U 

<0.08 U 

Vlolybdenum, Total 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

1 

1.7 J 

2.7 

Mickel, Total 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

49 

45 

53 J 

3 otassium, Total 

7440-09-7 

ug/L 








- 

17000 

18000 

22000 

3 otassium, Total 

9/7/7440 

ug/L 








- 




Selenium, Total 

7782-49-2 

ug/L 

5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

3.8 

3.8 

5.5 J+ 

Silver, Total 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

0.51 J 

0.42 J 

0.27 J 

Sodium, Total 

7440-23-5 

ug/L 








- 

40000 

39000 

37000 

Thallium, Total 

7440-28-0 

ug/L 

1.7 

2 

1.7 





- 

1 

1 

0.94 J 

/anadium, Total 

7440-62-2 

ug/L 

100 


830 



100 

100 

- 

120 

140 

120 

'inc, Total 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

250 

210 

220 J 

beneral 

Alkalinity 

STL00171 

mg/L 









97 

100 

110 

dH 

STL00204 

SU 









8.23 J 

8.21 J 

8.21 J 

Total Dissolved Solids 

STL00242 

mg/L 








- 

330 

300 

280 

Total Hardness 

STL00009 

mg/L 








- 

360 

380 

690 

Total Suspended Solids 

STL00161 

mg/L 








- 

5100 

3800 

3300 


Bold - Bolded results identify a detected value. 

Highlighted Identifies detection that exceed the PCL (minimum of listed screening values) 

* - exceeds MCL 

J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 
MDL - Method Detection Limit 

PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/L - Parts per million (millligrams per liter). Solids equivalent = mg/Kg. 
ug/L - Parts per billion (micrograms per liter). Solids equivalent = ug/Kg 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


‘V. -V».» . 


Drinking Water 
MCL 


RCB 


tt Loca ion 



SJBB 



SJBB-081315-12 

SJBB-081415-11 

SJBB-081515-11 

< 

U 

1 


8/13/2015 


8/15/2015 

msiwsvfiiSi 



12:50 

jf latitude 

37.25737 


37.25737 

longitude' 

-109.61859 

-109.61859 

-109.61859 

| Metals, Dissolved 


Aluminum, Dissolved 

7429-90-5 

ug/L 

3348 


170000 

8358 

3348 

5000 


- 

<24 UJ 

13000 

390 


Antimony, Dissolved 

7440-36-0 

ug/L 

6 

6 

67 





- 

<0.4 U 

< 1 u 

< 1 U 

Arsenic, Dissolved 

7440-38-2 

ug/L 

10 

10 

50 



100 

200 

- 

1.2 

3.7 

1.4 J 

3arium, Dissolved 

7440-39-3 

ug/L 

2000 

2000 

33000 





- 

86 J 

250 

100 

Beryllium, Dissolved 

7440-41-7 

ug/L 

4 

4 

330 

340 

150 

100 

100 

- 

< 0.15 U 

1.1 

<0.5 U 

Badmium, Dissolved 

7440-43-9 

ug/L 

0.72 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

— 

< 0.043 U 

< 0.5 U 

<0.5 U 

Balcium, Dissolved 

7440-70-2 

ug/L 








- 

59000 

68000 

55000 

Bhromium, Dissolved 

7440-47-3 

ug/L 

100 

100 

220000 

972 

126 

100 

1000 

— 

< 1 U 

5.4 

1.1 J 

Bobalt, Dissolved 

7440-48-4 

ug/L 

50 


50 



50 

1000 

— 

0.2 J 

5.7 

< 1 U 

Bopper, Dissolved 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

— 

3.4 J 

17 

3.8 J 

ron, Dissolved 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





— 

< 17 UJ 

6000 

190 

.ead, Dissolved 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

-- 

< 0.06 UJ 

11 

1.2 J 

Vlagnesium, Dissolved 

7439-95-4 

ug/L 








-- 

8500 

11000 

7800 

Vlartganese, Dissolved 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


- 

14 J 

330 

26 

Vlercury, Dissolved 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 

104 

0.77 


10 

- 

< 0.08 U 

<0.1U 

<0.1 u 

Vlolybdenum, Dissolved 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

1.9 

1.3 J 

2 J 

Mickel, Dissolved 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 


- 

2.1 J 

7.8 

1.8 J 

3 otassium, Dissolved 

7440-09-7 

ug/L 








- 

3500 

5300 

3400 


9/7/7440 
















5 

50 

830 

20 

5 

130 


- 

1.5 J 

1.3 J 

1.1 J 

Silver, Dissolved 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

<0.1 u 

< 1 U 

< 1 U 











- 

36000 






1.7 

2 

1.7 





- 

<0.1 u 

< 1 u 

< 1 u 

lEftiLHiiirjt-fflrEEB 



100 


830 



100 

100 

- 

2.1 J 

21 

5.3 

^inc, Dissolved 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 


- 

<2.8 U 

36 J 

5.2 J 

iMetals, Total 



7429-90-5 

ug/L 

3348 


170000 

8358 

3348 

5000 


— 





fvf|a«ai|nv«n.^ ■ 

7440-36-0 

ug/L 

6 

6 

67 





- 


< 1 U 

< 1 UJ 


MHRK 

ml Fl-j 1 1 ,.*m i *1 K~- \ 



10 

10 

50 



100 

200 

- 


23 

14 





2000 

2000 

33000 





- 


1800 

850 


... 

7440-41-7 

ug/L 

4 

4 

330 

340 

150 

100 


- 


6.5 

3.4 


gB fill mfim E " 

7440-43-9 

ug/L 

0.72 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

- 


1.1 J 

0.6 J 


7440-70-2 

ug/L 








- 


170000 

110000 





100 

100 

220000 

972 

126 

100 


- 

69 J 

39 

25 

Cobalt, Total 



50 


50 



50 


- 

48 J 

49 

24 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


Copper, Total 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

— 

95 J 



ron, Total 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

99000 J 

MM 

57000 

.ead, Total 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

- 

90 J 



Vlagnesium, Total 

7439-95-4 

ug/L 








- 

56000 

45000 

25000 

Vlanganese, Total 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


— 

2900 J 



Vlercury, Total 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 

104 

0.77 


10 

— 

< 0.08 U 

0.26 

0.15 J 

Vlolybdenum, Total 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

3.3 

1.4 J 

1.3 J 

Mickel, Total 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

77 J 

55 

30 

3 otassium, Total 

7440-09-7 

ug/L 








- 

28000 

18000 J+ 

13000 

3 otassium, Total 

9/7/7440 

ug/L 








- 




Selenium, Total 

7782-49-2 

ug/L 

5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

6.4 J+ 

3.6 J 

2.6 J 

Silver, Total 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

0.5 J 

< 1 U 

< 1 U 

Sodium, Total 

7440-23-5 

ug/L 








- 

39000 

58000 

52000 

Thallium, Total 

7440-28-0 

ug/L 

1.7 

2 

1.7 





- 

1.4 J 

< 1 U 

< 1 UJ 

/anadium, Total 

7440-62-2 

ug/L 

100 


830 



100 

100 

- 

160 

110 

73 

'inc, Total 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

310 J 

410 

200 

beneral 

Alkalinity 

STL00171 

mg/L 









100 

110 

110 

dH 

STL00204 

SU 









8.11 J 

8.19 J 

8.25 J 

Total Dissolved Solids 

STL00242 

mg/L 








- 

280 

390 

390 

Total Hardness 

STL00009 

mg/L 








- 

880 

230 

130 

Total Suspended Solids 

STL00161 

mg/L 








- 

3300 

9700 

4100 


Bold - Bolded results identify a detected value. 

Highlighted Identifies detection that exceed the PCL (minimum of listed screening values) 

* - exceeds MCL 

J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 
MDL - Method Detection Limit 

PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/L - Parts per million (millligrams per liter). Solids equivalent = mg/Kg. 
ug/L - Parts per billion (micrograms per liter). Solids equivalent = ug/Kg 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 




Drinking Water 
MCL 


RCB 


a 

+- 

□ 


Loca 

ion 

SJCH 

SJCH 

SJDS 


s 

ample II 


SJCH-081415-11 

SJCH-081415-12 

SJDS-080915-11 

< 

u 

*■£ 

TO 


Date 


8/14/2015 

8/14/2015 

8/9/2015 

Sa 

nple Tir 

le 

6:00 

6:00 

13:15 

c 


^ati tude 


37.29334 

37.29334 

36.89331 


1 

on»itud( 


-110.39929 

-110.39929 

-108.87864 

| Metals, Dissolved 


Aluminum, Dissolved 

7429-90-5 

ug/L 

3348 


170000 

8358 

3348 

5000 


- 

1000 J 

440 J 

1400 


Antimony, Dissolved 

7440-36-0 

ug/L 

6 

6 

67 





- 

< 1 u 

< 1 U 

<0.4 U 

Arsenic, Dissolved 

7440-38-2 

ug/L 

10 

10 

50 



100 

200 

- 

2.2 

1.8 J 

0.81 J 

3arium, Dissolved 

7440-39-3 

ug/L 

2000 

2000 

33000 





- 

120 

110 

80 

Beryllium, Dissolved 

7440-41-7 

ug/L 

4 

4 

330 

340 

150 

100 

100 

- 

< 0.5 U 

<0.5 U 

<0.15 U 

Jadmium, Dissolved 

7440-43-9 

ug/L 

0.72 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

— 

< 0.5 U 

<0.5 U 

< 0.043 U 

Jalcium, Dissolved 

7440-70-2 

ug/L 








- 

46000 

47000 

54000 

Jhromium, Dissolved 

7440-47-3 

ug/L 

100 

100 

220000 

972 

126 

100 

1000 

- 

< 1 U 

< 1 U 

< 1 U 

Jobalt, Dissolved 

7440-48-4 

ug/L 

50 


50 



50 

1000 

- 

< 1 u 

< 1 u 

0.54 

Jopper, Dissolved 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

- 

3.2 J 

3.1 J 

3.5 

ron, Dissolved 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

510 J 

210 J 

1000 

.ead, Dissolved 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 


100 

-- 

< 1 U 

< 1 U 

3.5 

Vlagnesium, Dissolved 

7439-95-4 

ug/L 








-- 

mmza ■ 



Vlartganese, Dissolved 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 



- 




Vlercury, Dissolved 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 


0.77 


10 

- 

<0.1U 

< 0.1 u 

< 0.08 U 

Vlolybdenum, Dissolved 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

3 J 

2.8 J 

1.7 

Mickel, Dissolved 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 


- 

1.3 J 

< 1 U 

1.5 

3 otassium, Dissolved 

7440-09-7 

ug/L 








- 

3400 

3400 

2800 


9/7/7440 
















5 

50 

830 

20 

5 

130 


- 

< 1 U 

< 1 U 

< 0.58 U 

[>ilver, Dissolved 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

< 1 u 

< 1 u 

<0.1 U 











- 

40000 


24000 




1.7 

2 

1.7 





- 

< 1 u 

< 1 u 

< 0.1 u 




100 


830 



100 

100 

- 

5 

4.1 

2.8 

^inc, Dissolved 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 


- 

<5 U 

<5 U 

7 J 

|Metals, Total 



7429-90-5 

ug/L 

3348 


170000 

8358 

3348 

5000 


— 



31000 


■1 1 1 11 H M 1 ; 

7440-36-0 

ug/L 

6 

6 

67 





- 

< 1 UJ 

< 1 UJ 

< 0.4 UJ 





10 

10 

50 



100 

200 

- 

mg^mj 

21 

9.4 





2000 

2000 

33000 





- 


2000 

490 



7440-41-7 

ug/L 

4 

4 

330 

340 

150 

100 


- 

5.4 

5.6 

1.8 


■WlillllPWIB him mi i i il 

gB fill 101 E 5 

7440-43-9 

ug/L 

0.72 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

- 

0.89 J 

0.99 J 

0.12 J 



7440-70-2 

ug/L 








- 



72000 




100 

100 

220000 

972 

126 

100 


- 

35 J- 

33 J- 

18 

[lobalt, Total 



50 


50 



50 


- 

31 J- 

34 J- 

13 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


Copper, Total 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

— 

71 J- 

75 J- 

44 

ron, Total 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

48000 

46000 

31000 

.ead, Total 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

- 

81 


96 

Vlagnesium, Total 

7439-95-4 

ug/L 








- 

47000 

46000 

14000 

Vlanganese, Total 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


— 

2000 

2400 

700 

Vlercury, Total 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 

104 

0.77 


10 

— 

0.25 

0.21 

< 0.08 U 

Vlolybdenum, Total 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

2.1 J- 

1.2 J- 

1.7 J- 

Mickel, Total 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

50 J- 

53 J- 

17 

3 otassium, Total 

7440-09-7 

ug/L 








- 

14000 J+ 

13000 J+ 

8100 

3 otassium, Total 

9/7/7440 

ug/L 








- 




Selenium, Total 

7782-49-2 

ug/L 

5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

3.3 J- 

2.6 J- 

1.1 J 

Silver, Total 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

< 1 U 

< 1 U 

0.67 J 

Sodium, Total 

7440-23-5 

ug/L 








- 

45000 

41000 

26000 

Thallium, Total 

7440-28-0 

ug/L 

1.7 

2 

1.7 





- 

< 1 UJ 

< 1 UJ 

0.35 

/anadium, Total 

7440-62-2 

ug/L 

100 


830 



100 

100 

- 

91 J- 

85 J- 

43 

'inc, Total 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

230 J- 

240 J- 

130 J- 

beneral 

Alkalinity 

STL00171 

mg/L 









190 

190 

92 

dH 

STL00204 

SU 









8.12 J 

8.14 J 

8.07 J 

Total Dissolved Solids 

STL00242 

mg/L 








- 

350 

340 

160 

Total Hardness 

STL00009 

mg/L 








- 

920 

860 

240 

Total Suspended Solids 

STL00161 

mg/L 








- 

15000 J 

9100 J 

2100 


Bold - Bolded results identify a detected value. 

Highlighted Identifies detection that exceed the PCL (minimum of listed screening values) 

* - exceeds MCL 

J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 
MDL - Method Detection Limit 

PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/L - Parts per million (millligrams per liter). Solids equivalent = mg/Kg. 
ug/L - Parts per billion (micrograms per liter). Solids equivalent = ug/Kg 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


Analyte j CAS.NO 

Units 

PCL 


Drinking Water 
MCL 


RCB 

jail 

Aquatic Acute 

■ 


31 



SJDS 



ample I] 

PH 

SJDS-081015-11 

SJDS-081115-11 

SJDS-081215-11 




8/10/2015 

8/11/2015 

8/12/2015 

EE 

mple Til 

WB 


:.HmE 

11:50 


Latitude 


36.89331 

36.89331 

36.89331 

E 

.onsitud 

e 

-108.87864 

-108.87864 

-108.87864 

| Metals, Dissolved 


Aluminum, Dissolved 

7429-90-5 

ug/L 

3348 


170000 

8358 

3348 

5000 


- 

29 J 

69 J 

24 J 


Antimony, Dissolved 

7440-36-0 

ug/L 

6 

6 

67 





- 

< 0.4 UJ 

< 0.4 U 

<0.4 U 

Arsenic, Dissolved 

7440-38-2 

ug/L 

10 

10 

50 



100 

200 

- 

0.51 J 

0.97 J 

0.52 J 


3arium, Dissolved 

7440-39-3 

ug/L 

2000 

2000 

33000 





- 

64 

71 

73 


Beryllium, Dissolved 

7440-41-7 

ug/L 

4 

4 

330 

340 

150 

100 

100 

- 

< 0.15 U 

<0.15 U 

<0.15 U 

Jadmium, Dissolved 

7440-43-9 

ug/L 

0.72 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

— 

< 0.043 U 

< 0.043 U 

< 0.043 U 

Jalcium, Dissolved 

7440-70-2 

ug/L 








- 

47000 

53000 

56000 

Jhromium, Dissolved 

7440-47-3 

ug/L 

100 

100 

220000 

972 

126 

100 

1000 

- 

< 1 U 

< 1 U 

< 1 U 

Bobalt, Dissolved 

7440-48-4 

ug/L 

50 


50 



50 

1000 

- 

0.33 J 

2.1 

2.7 

Bopper, Dissolved 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

- 

2.4 J+ 

2.5 

2.2 

ron, Dissolved 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

< 17 U 

34 J 

< 17 U 

.ead, Dissolved 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

-- 

0.06 J 

0.086 i 

0.063 J 

Vlagnesium, Dissolved 

7439-95-4 

ug/L 








-- 

— :iM!— 

7000 

7100 

Vlanganese, Dissolved 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 



- 


5 

6.1 

ittnflMI 

Vlercury, Dissolved 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 


0.77 


10 

- 

< 0.08 U 

< 0.08 U 

< 0.08 U 

Vlolybdenum, Dissolved 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

1.8 J- 

2 J 

1.7 J 

Mickel, Dissolved 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 


- 

1.2 

1.3 

1.4 

3 otassium, Dissolved 

7440-09-7 

ug/L 








- 

3000 

3100 



9/7/7440 
















5 

50 

830 

20 

5 

130 


- 

< 0.58 U 

0.97 J 

< 0.58 U 

Silver, Dissolved 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

<0.1 U 

<0.1U 

<0.1 U 











- 

34000 

36000 

29000 




1.7 

2 

1.7 





- 

<0.1 u 

<0.1U 

<0.1 u 




100 


830 



100 

100 

- 

1.5 

1.8 

1.6 

^inc, Dissolved 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 


- 

<2.8 U 

< 2.8 U 

<2.8 U 

1 Metals, Total 



7429-90-5 

ug/L 

3348 


170000 

8358 

3348 

5000 


— 






■1 1 1 11 H M 1 ; 

7440-36-0 

ug/L 

6 

6 

67 





- 

< 0.4 UJ 

< 0.4 U 

< 0.4 UJ 





10 

10 

50 



100 

200 

- 

15 

12 

9.2 





2000 

2000 

33000 





- 

810 


440 



7440-41-7 

ug/L 

4 

4 

330 

340 

150 

100 


- 


3.6 

2.9 


■WlillllPWIB him mi i i il 

gB Ini 101 E 5 

7440-43-9 

ug/L 

0.72 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

- 

0.31 

0.29 

0.27 



7440-70-2 

ug/L 








- 

81000 

81000 

79000 




100 

100 

220000 

972 

126 

100 


- 

39 

32 

25 

[lobalt, Total 



50 


50 



50 


- 

29 

24 

18 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


Copper, Total 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

— 

74 B 

59 

42 

ron, Total 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

67000 

53000 

39000 

.ead, Total 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

- 

69 

58 

38 

Vlagnesium, Total 

7439-95-4 

ug/L 








- 

22000 

21000 

17000 

Vlanganese, Total 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


— 

1300 

1000 

810 

Vlercury, Total 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 

104 

0.77 


10 

— 

0.1 J 

< 0.08 U 

< 0.08 U 

Vlolybdenum, Total 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

1.2 J- 

1.2 J 

1.5 J 

Mickel, Total 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

38 

30 

20 

3 otassium, Total 

7440-09-7 

ug/L 








- 

15000 

13000 

10000 

3 otassium, Total 

9/7/7440 

ug/L 








- 




Selenium, Total 

7782-49-2 

ug/L 

5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

3.3 J+ 

3.4 

2.5 

Silver, Total 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

0.44 J 

0.32 J 

0.18 J 

Sodium, Total 

7440-23-5 

ug/L 








- 

38000 

39000 

30000 

Thallium, Total 

7440-28-0 

ug/L 

1.7 

2 

1.7 





- 

0.74 

0.63 

0.47 

/anadium, Total 

7440-62-2 

ug/L 

100 


830 



100 

100 

- 

98 

82 

69 FI 

'inc, Total 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

210 

160 

110 FI 

beneral 

Alkalinity 

STL00171 

mg/L 









93 

100 

98 

dH 

STL00204 

SU 









8.17 J 

8.28 J 

8.19 J 

Total Dissolved Solids 

STL00242 

mg/L 








- 

340 

340 

300 

Total Hardness 

STL00009 

mg/L 








- 

290 

290 

270 

Total Suspended Solids 

STL00161 

mg/L 








- 

4300 

2600 

2000 


Bold - Bolded results identify a detected value. 

Highlighted Identifies detection that exceed the PCL (minimum of listed screening values) 

* - exceeds MCL 

J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 
MDL - Method Detection Limit 

PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/L - Parts per million (millligrams per liter). Solids equivalent = mg/Kg. 
ug/L - Parts per billion (micrograms per liter). Solids equivalent = ug/Kg 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


Analyte 

CAS.NO 

Units 

PCL 


Drinking Water 
MCL 


RCB 


Aquatic Acute 


Loci 

tion 

SJDS 

SJDS 


< 

Ample I 

D 

SJDS-081315-11 

SJDS-081315-12 

SJDS-081415-11 


Date 

- 

< 

8/13/2015 

8/13/2015 

8/14/2015 

Si 

mple Ti 

me ■ 

12:36 

12:59 

10:45 


Latitude 


36.89331 

36.89331 

36.89331 

] 

,on»itu( 

e ‘ 

-108.87864 

-108.87864 

-108.87864 

Metals, Dissolved 

Aluminum, Dissolved 

7429-90-5 

ug/L 

3348 


170000 

8358 

3348 

5000 


- 

82000 

79000 5400 

Antimony, Dissolved 

7440-36-0 

ug/L 

6 

6 

67 





- 

<0.4 U 

< 0.4 U 

<0.5 U 

Arsenic, Dissolved 

7440-38-2 

ug/L 

10 

10 

50 



100 

200 

- 

13 

13 

1.7 

3arium, Dissolved 

7440-39-3 

ug/L 

2000 

2000 

33000 





- 

620 

600 

100 

Beryllium, Dissolved 

7440-41-7 

ug/L 

4 

4 

330 

340 

150 

100 

100 

- 

3.8 

3.7 

<0.25 U 

Badmium, Dissolved 

7440-43-9 

ug/L 

0.72 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

- 

0.27 J+ 

0.25 J+ 

<0.25 U 

Balcium, Dissolved 

7440-70-2 

ug/L 








- 

92000 

90000 

54000 

Bhromium, Dissolved 

7440-47-3 

ug/L 

100 

100 

220000 

972 

126 

100 

1000 

- 

39 

39 

2.1 

Bobalt, Dissolved 

7440-48-4 

ug/L 

50 


50 



50 

1000 

- 

26 

25 

1.4 

Bopper, Dissolved 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

- 

68 

71 

5.7 

ron, Dissolved 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

67000 

65000 

2500 

.ead, Dissolved 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

-- 

48 

47 

3 

Vlagnesium, Dissolved 

7439-95-4 

ug/L 








-- 

22000 

22000 

7500 

Vlanganese, Dissolved 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


- 

950 

930 

62 

Vlercury, Dissolved 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 

104 

0.77 


10 

- 

< 0.08 U 

< 0.08 U 

<0.1 U 

Vlolybdenum, Dissolved 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

3 

2.9 

1.5 J 

Mickel, Dissolved 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

35 

34 

2.3 

3 otassium, Dissolved 

7440-09-7 

ug/L 








- 

15000 

15000 

3800 


9/7/7440 









- 







5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

3.3 A 

4.1 A 

0.73 J 

kilver, Dissolved 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

0.21 J 

0.26 J 

<0.5 U 











- 

63000 

62000 

33000 




1.7 

2 

1.7 





- 

0.86 

0.84 

<0.5 U 




100 


830 



100 

100 

- 

110 

110 

7.6 

^inc, Dissolved 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

180 

180 

14 J 

iMetals, Total 


7429-90-5 

ug/L 

3348 


170000 

8358 

3348 

5000 


— 

170000 

180000 

44000 

■1 1 1 11 H M 1 ; 

7440-36-0 

ug/L 

6 

6 

67 





- 

<0.4 U 

< 0.4 U 

<0.5 U 




10 

10 

50 



100 

200 

- 

33 

31 

9.4 




2000 

2000 

33000 





- 

1400 

1400 

540 


7440-41-7 

ug/L 

4 

4 

330 

340 

150 

100 

100 

- 

8.9 

8.8 

2.1 

■WlillllPWIB him mi i i il 

gB fill 101 E 5 

7440-43-9 

ug/L 

0.72 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

- 

0.49 

0.49 

0.37 J 


7440-70-2 

ug/L 








- 

140000 

140000 

84000 




100 

100 

220000 

972 

126 

100 

1000 

- 

85 

85 

15 

pobalt, Total 



50 


50 



50 

1000 

- 

59 

57 

15 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


Copper, Total 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

- 

160 

HUM 


ron, Total 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

150000 

msmm 

41000 

.ead, Total 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

-- 

110 



Vlagnesium, Total 

7439-95-4 

ug/L 








- 

43000 

42000 

18000 

Vlanganese, Total 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


- 

2400 


710 

Vlercury, Total 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 

104 

0.77 


10 

- 

< 0.08 U 

<0.08 U 

0.15 J 

Vlolybdenum, Total 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

3.3 

3.6 

0.97 J 

Mickel, Total 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

80 

77 

18 

3 otassium, Total 

7440-09-7 

ug/L 








- 

27000 

27000 

9500 J+ 

3 otassium, Total 

9/7/7440 

ug/L 








- 




Selenium, Total 

7782-49-2 

ug/L 

5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

7.5 J+ 

6.9 J+ 

1.6 J 

Silver, Total 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

0.53 J 

0.5 J 

<0.5 U 

Sodium, Total 

7440-23-5 

ug/L 








- 

63000 

63000 

38000 

Thallium, Total 

7440-28-0 

ug/L 

1.7 

2 

1.7 





- 

1.9 

1.9 

<0.5 U 

/anadium, Total 

7440-62-2 

ug/L 

100 


830 



100 

100 

- 

230 

230 

48 

'inc, Total 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

410 

390 

130 

beneral 

Alkalinity 

STL00171 

mg/L 









97 

100 

110 

dH 

STL00204 

SU 









8.17 J 

8.17 J 

8.23 J 

Total Dissolved Solids 

STL00242 

mg/L 








- 

330 

350 

360 

Total Hardness 

STL00009 

mg/L 








- 

540 

530 

280 

Total Suspended Solids 

STL00161 

mg/L 








- 

6500 

6900 

1900 


Bold - Bolded results identify a detected value. 

Highlighted Identifies detection that exceed the PCL (minimum of listed screening values) 

* - exceeds MCL 

J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 
MDL - Method Detection Limit 

PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/L - Parts per million (millligrams per liter). Solids equivalent = mg/Kg. 
ug/L - Parts per billion (micrograms per liter). Solids equivalent = ug/Kg 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 



.ead. Dissolved 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 


5 



" 

<0.5 U 

<0.3 U 

< 0.06 U 

Vlagnesium, Dissolved 

7439-95-4 

ug/L 








" 

7100 J- 

6400 

6500 

Vlartganese, Dissolved 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


- 

8.4 

4.6 

4.1 

Vlercury, Dissolved 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 


0.77 


10 

- 

<0.1 u 

<0.2 U 

< 0.08 U 

Vlolybdenum, Dissolved 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

1.7 J 

1.7 

1.5 

Mickel, Dissolved 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

1J 

1.2 

1.2 

3 otassium, Dissolved 

7440-09-7 

ug/L 








- 

2500 


2300 


9/7/7440 









- 


2400 





5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

0.51 J 

<2 U 

< 0.58 U 

silver, Dissolved 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

<0.5 U 

< 1 U 

<0.1 U 











- 

30000 J- 

20000 

20000 




1.7 

2 

1.7 





- 

<0.5 U 

<0.2 U 

<0.1 u 




100 


830 



100 

100 

- 

2.4 

< 1 U 

0.81 J 

line, Dissolved 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

3.4 J 

<20 UJ 

<2.8 U 

Metals, Total 


7429-90-5 

ug/L 

3348 


170000 

8358 

3348 

5000 


— 

38000 

22000 

25000 

■iiiaiiiiiu ft ?i1 ' i 

7440-36-0 

ug/L 

6 

6 

67 





- 

<0.5 U 

0.59 J- 

< 0.4 UJ 




10 

10 

50 



100 

200 

- 

9.1 

11 

5.1 




2000 

2000 

33000 





- 

480 

260 

340 


7440-41-7 

ug/L 

4 

4 

330 

340 

150 

100 

100 

- 

1.9 

0.97 

1.4 


7440-43-9 

ug/L 

0.72 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

- 

0.38 J 

0.39 

< 0.086 U 

?sl 

7440-70-2 

ug/L 








- 

84000 

60000 

64000 

ttal in iiiMiir r 



100 

100 

220000 

972 

126 

100 

1000 

- 

15 

9.9 

17 

lobalt, Total 



50 


50 



50 

1000 

- 

13 

6.1 

10 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


Copper, Total 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

— 

34 

46 

32 

22000 

ron, Total 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

36000 

25000 

.ead, Total 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

- 

36 

200 

47 

Vlagnesium, Total 

7439-95-4 

ug/L 








- 

18000 

10000 

13000 

500 

Vlanganese, Total 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


— 

600 

380 

Vlercury, Total 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 

104 

0.77 


10 

— 

0.11 J 

<0.2 U 

< 0.08 U 

Vlolybdenum, Total 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

1.2 J 

3.2 

1.4 J- 

Mickel, Total 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

18 

8.9 

15 

3 otassium, Total 

7440-09-7 

ug/L 








- 

8600 


7300 

3 otassium, Total 

9/7/7440 

ug/L 








- 


7000 


Selenium, Total 

7782-49-2 

ug/L 

5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

1.5 J 

0.98 J 

0.92 J 

Silver, Total 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

<0.5 U 

1.4 

0.31 J 

Sodium, Total 

7440-23-5 

ug/L 








- 

36000 

22000 

22000 

Thallium, Total 

7440-28-0 

ug/L 

1.7 

2 

1.7 





- 

<0.5 U 

0.23 

0.26 

/anadium, Total 

7440-62-2 

ug/L 

100 


830 



100 

100 

- 

44 

27 

31 

'inc, Total 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

160 

130 J- 

94 J- 

beneral 

Alkalinity 

STL00171 

mg/L 









110 

84 

93 

dH 

STL00204 

SU 









8.24 J 

8.06 HF 

8.03 J 

Total Dissolved Solids 

STL00242 

mg/L 








- 

340 

290 

240 

Total Hardness 

STL00009 

mg/L 








- 

280 

190 

210 

Total Suspended Solids 

STL00161 

mg/L 








- 

1900 

680 

1100 

Bold - Bolded results identify a detected value. 

Highlighted Identifies detection that exceed the PCL (minimum of listed screening values) 



* - exceeds MCL 

J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 
MDL - Method Detection Limit 

PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/L - Parts per million (millligrams per liter). Solids equivalent = mg/Kg. 
ug/L - Parts per billion (micrograms per liter). Solids equivalent = ug/Kg 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 




200 1000 


130 250 


100 100 

2000 25000 


< 0.08 U 


1.3 J- 
1 

2300 

< 0.58 U 
<0.1 U 

19000 

< 0.1 u 

0.99 J 

<2.8 U 


8358 

3348 

5000 


— 

10000 





- 

< 0.4 UJ 



100 

200 

- 

4.3 





- 

170 

340 

150 

100 

100 

- 

0.6 

2.88 

0.72 

10 

50 

- 

< 0.043 U 





- 

56000 

972 

126 

100 

1000 

- 

8 



50 

1000 

— 

3.9 


< 0.08 U 


1.3 

1.1 

2400 

< 0.58 U 
<0.1U 

20000 

<0.1U 

1 

< 2.8 U 

9200 

< 0.4 U 

3 

270 

0.57 

< 0.043 U 

61000 

5.6 

4.4 


< 0.08 U 


1.3 

1.4 
2300 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


Copper, Total 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

— 

13 B 

12 

6.5 J 

ron, Total 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

8700 

8300 

4400 

.ead, Total 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

- 

18 

16 

7.5 

Vlagnesium, Total 

7439-95-4 

ug/L 








- 

9000 

9400 

9300 

Vlanganese, Total 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


- 

210 

270 

120 

Vlercury, Total 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 

104 

0.77 


10 

- 

<0.08 U 

<0.08 U 

<0.08 U 

Vlolybdenum, Total 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

1.5 J- 

1.4 

1.4 

Mickel, Total 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

6.2 

6.2 

3 

3 otassium, Total 

7440-09-7 

ug/L 








- 

4400 

4500 

3400 

3 otassium, Total 

9/7/7440 

ug/L 








- 




Selenium, Total 

7782-49-2 

ug/L 

5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

2.3 J+ 

1J 

1.2 J 

Silver, Total 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

0.13 J 

<0.1U 

<0.1 u 

Sodium, Total 

7440-23-5 

ug/L 








- 

19000 

20000 

22000 

Thallium, Total 

7440-28-0 

ug/L 

1.7 

2 

1.7 





- 

0.12 J 

0.11 J 

<0.1 u 

/anadium, Total 

7440-62-2 

ug/L 

100 


830 



100 

100 

- 

16 

15 

10 J 

'inc, Total 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

38 

42 

20 

beneral 

Alkalinity 

STL00171 

mg/L 









98 

92 

99 

dH 

STL00204 

SU 









8.19 J 

8.27 J 

8.18 J 

Total Dissolved Solids 

STL00242 

mg/L 








- 

270 

300 

270 

Total Hardness 

STL00009 

mg/L 








- 

180 

190 

190 

Total Suspended Solids 

STL00161 

mg/L 








- 

840 

640 

160 

Bold - Bolded results identify a detected value. 

Highlighted Identifies detection that exceed the PCL (minimum of listed screening values) 



* - exceeds MCL 

J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 
MDL - Method Detection Limit 

PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/L - Parts per million (millligrams per liter). Solids equivalent = mg/Kg. 
ug/L - Parts per billion (micrograms per liter). Solids equivalent = ug/Kg 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


Anajyte^ 

Metals, Dissolved 

Aluminum, Dissolved 
Antimony, Dissolved 
Arsenic, Dissolved 
3arium, Dissolved 


Jnits ; PCL 


oj Location SJFP SJFP SJFP 

f Sample ID SJFP-081215-12 SJFP-081315-11 SJFP-081415-11 

z Hate 8/12/2015 8/13/2015 8/14/2015 

'Sample Time 9:45 9: 46 15:43 

\ Latitude 36.74816 36.74816 36.74816 

Longitude -108.41202 -108.41202 -108.41202 


7429-90-5 

7440-36-0 

7440-38-2 

7440-39-3 


170000 

67 

50 

33000 


< 24 U 
<0.4 U 

0.61 J 
74 


310 

< 0.4 U 

0.6 J 
81 


ron, Dissolved 


120000 


Lead, Dissolved 

7439-92-1 

ug/L 



120000 


2 



< 17 U 


< 0.06 U 


8400 

5.2 

< 0.08 U 


1.4 J 
1.2 
2400 

0.65 J 

<0.1 u 

22000 

<0.1 u 

1 

<2.8 U 

1500 J 

< 0.4 UJ 
<0.37 U 

110 
0.21 J 
< 0.043 U L 
61000 
1.3 J 
1.1 J 


Pin 


8000 

21 

< 0.08 U 


1.3 

1.6 

2500 

1.1 J 
<0.1U 
23000 
<0.1U 

1.2 

5 J 

3300 
< 0.4 U 
1.5 
110 
0.17 J 
< 0.043 U 
59000 
2.1 
1.1 


< 25 U 
<0.5 U 

0.93 J 
72 


Beryllium, Dissolved 

7440-41-7 

ug/L 

4 

4 

330 

340 

150 

100 

100 

- 

<0.15 U 

<0.15 U 

< 0.25 U 

Badmium, Dissolved 

7440-43-9 

ug/L 

0.72 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

— 

< 0.043 U 

< 0.043 U 

< 0.25 U 

Balcium, Dissolved 

7440-70-2 

ug/L 








- 

59000 

55000 

45000 

Bhromium, Dissolved 

7440-47-3 

ug/L 

100 

100 

220000 

972 

126 

100 

1000 

- 

< 1 U 

< 1 U 

<0.5 U 

Bobalt, Dissolved 

7440-48-4 

ug/L 

50 


50 



50 

1000 

- 

1.8 J 

0.27 J 

<0.5 U 

Bopper, Dissolved 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

— 

1.6 

2.4 

2.1 


<10U 


<0.5 U 


7400 J- 
16 

<0.1 u 


1.3 J 
0.73 J 
1900 

0.54 J 
<0.5 U 
20000 J- 
<0.5 U 
1J 

< 2.5 U 

3300 
<0.5 U 

1.6 

100 

< 0.25 U 
<0.25 U 

60000 
1.5 J 
0.89 J 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


Copper, Total 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

— 

4.5 J 

4.5 

4.4 

ron, Total 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

1000 

2600 

2200 

.ead, Total 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

- 

3.5 

4.7 

4.6 

Vlagnesium, Total 

7439-95-4 

ug/L 








- 

8800 

8800 

9100 

Vlanganese, Total 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


- 

110 

79 

79 

Vlercury, Total 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 

104 

0.77 


10 

- 

< 0.08 U 

< 0.08 U 

<0.1 u 

Vlolybdenum, Total 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

1 J 

1.4 

1.4 J 

Mickel, Total 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

2 

2.4 

1.4 J 

3 otassium, Total 

7440-09-7 

ug/L 








- 

2600 

3200 

2900 

3 otassium, Total 

9/7/7440 

ug/L 








- 




Selenium, Total 

7782-49-2 

ug/L 

5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

2.6 

2.2 J+ 

0.51 J 

Silver, Total 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

<0.1 u 

<0.1U 

<0.5 U 

Sodium, Total 

7440-23-5 

ug/L 








- 

23000 

25000 

24000 

Thallium, Total 

7440-28-0 

ug/L 

1.7 

2 

1.7 





- 

<0.1 u 

<0.1U 

<0.5 U 

/anadium, Total 

7440-62-2 

ug/L 

100 


830 



100 

100 

- 

3.4 J 

5.3 

4.8 

'inc, Total 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

12 J 

13 J 

15 J 

beneral 

Alkalinity 

STL00171 

mg/L 









98 

98 

100 

dH 

STL00204 

SU 









8.19 J 

8.17 J 

8.29 J 

Total Dissolved Solids 

STL00242 

mg/L 








- 

280 

210 

270 

Total Hardness 

STL00009 

mg/L 








- 

190 

180 

190 

Total Suspended Solids 

STL00161 

mg/L 








- 

160 

150 

86 

Bold - Bolded results identify a detected value. 

Highlighted Identifies detection that exceed the PCL (minimum of listed screening values) 



* - exceeds MCL 

J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 
MDL - Method Detection Limit 

PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/L - Parts per million (millligrams per liter). Solids equivalent = mg/Kg. 
ug/L - Parts per billion (micrograms per liter). Solids equivalent = ug/Kg 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 



PCL 


Drinking Water 
MCL 


RCB 



Mi 

vocation 


SJHB | SJHB 

Sam 

im 

SJFP-081515-11 

10-25.20150807. RS 

SJHB-080815-11 

mm 

- 

8/15/2015 


8/8/2015 

SSmp 

e Time 

10:30 


19:10 

mm 


36.74816 

36.74519 

36.74519 

Lons 

itude 

-108.41202 

-108.53776 

-108.53776 

| Metals, Dissolved 

Aluminum, Dissolved 

7429-90-5 

ug/L 

3348 


170000 

8358 

3348 

5000 


~ 

< 25 U 

< 200 U 

< 200 U 

Antimony, Dissolved 

7440-36-0 

ug/L 

6 

6 

67 





- 

<0.5 U 

< 1 UJ 

< 1 UJ 

Arsenic, Dissolved 

7440-38-2 

ug/L 

10 

10 

50 



100 

200 

- 

0.82 J 

0.56 J 

< 1 U 

3arium, Dissolved 

7440-39-3 

ug/L 

2000 

2000 

33000 





- 

75 

68 

67 

Beryllium, Dissolved 

7440-41-7 

ug/L 

4 

4 

330 

340 

150 

100 

100 

- 

<0.25 U 

<0.4 U 

< 0.4 U 

Badmium, Dissolved 

7440-43-9 

ug/L 

0.72 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

— 

<0.25 U 

<0.1 U 

<0.1 U 

Balcium, Dissolved 

7440-70-2 

ug/L 








- 

51000 

56000 

54000 

Bhromium, Dissolved 

7440-47-3 

ug/L 

100 

100 

220000 

972 

126 

100 

1000 

- 

<0.5 U 

< 2 U 

< 2 U 

Bobalt, Dissolved 

7440-48-4 

ug/L 

50 


50 



50 

1000 

- 

<0.5 U 

0.96 

< 0.4 U 

Bopper, Dissolved 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

- 

1.9 J 

1.2 

1.7 

ron, Dissolved 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

< 10 U 

< 50 U 

<50 U 

.ead, Dissolved 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 



-- 

<0.5 U 

0.093 J 

<0.3 U 

Vlagnesium, Dissolved 

7439-95-4 

ug/L 








-- 

7300 J- 

7300 

6900 

Vlartganese, Dissolved 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


- 

4 

3.3 

1.2 J 

Vlercury, Dissolved 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 


0.77 


10 

- 

<0.1 U 

<0.2 U 

<0.2 U 

Vlolybdenum, Dissolved 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

1.4 J 

1.5 

1.8 

Mickel, Dissolved 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 


- 

<0.5 U 

1 

1.1 

3 otassium, Dissolved 

7440-09-7 

ug/L 








- 

2000 




9/7/7440 









- 


2500 

2500 




5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

<0.5 U 

< 2 U 

< 2 U 

kilver, Dissolved 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

<0.5 U 

< 1 U 

< 1 U 











- 

20000 J- 

23000 

22000 




1.7 

2 

1.7 





- 

<0.5 U 

<0.2 U 

<0.2 U 




100 


830 



100 

100 

- 

1 J 

1.3 

0.34 J 

^inc, Dissolved 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

<2.5 U 

<20 UJ 

<20 UJ 

iMetals, Total 


7429-90-5 

ug/L 

3348 


170000 

8358 

3348 

5000 


- 

3300 

21000 | 30000 

ulUuuaualsiiy^MMsMK 

7440-36-0 

ug/L 

6 

6 

67 





- 

<0.5 U 

< 1 UJ 

0-51 J- 1 

MHRK 



10 

10 

50 



100 

200 

- 

1.3 

3.7 

==x. 




2000 

2000 

33000 





- 

97 

330 

570 

... 

7440-41-7 

ug/L 

4 

4 

330 

340 

150 

100 

100 

- 

<0.25 U 

0.93 

1.8 

gB fill mfim E " 

7440-43-9 

ug/L 

0.72 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

- 

<0.25 U 

0.2 

0.51 


7440-70-2 

ug/L 








- 

59000 

68000 

77000 




100 

100 

220000 

972 

126 

100 

1000 

- 

1.4 J 

11 

16 

[lobalt, Total 



50 


50 



50 

1000 

- 

0.76 J 

7.4 

13 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


Copper, Total 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

— 

3.6 

17 

61 

ron, Total 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

2000 

16000 

36000 

.ead, Total 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

- 

3.1 

15 


Vlagnesium, Total 

7439-95-4 

ug/L 








- 

9100 

12000 

13000 

Vlanganese, Total 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


- 

59 

390 

" 5 

Vlercury, Total 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 

104 

0.77 


10 

- 

<0.1 u 

<0.2 U 

<0.2 U 

Vlolybdenum, Total 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

1.5 J 

1.5 

3 

Mickel, Total 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

1.3 J 

10 

16 

3 otassium, Total 

7440-09-7 

ug/L 








- 

3100 



3 otassium, Total 

9/7/7440 

ug/L 








- 


6600 

8700 

Selenium, Total 

7782-49-2 

ug/L 

5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

0.52 J 

0.74 J 

1.5 J 

Silver, Total 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

<0.5 U 

< 1 U 

1.6 

Sodium, Total 

7440-23-5 

ug/L 








- 

24000 

25000 

23000 

Thallium, Total 

7440-28-0 

ug/L 

1.7 

2 

1.7 





- 

<0.5 U 

0.18 J 

0.35 

/anadium, Total 

7440-62-2 

ug/L 

100 


830 



100 

100 

- 

4.7 

25 

41 

'inc, Total 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

13 J 

57 J- 

170 J- 

beneral 

Alkalinity 

STL00171 

mg/L 









100 

110 

82 

dH 

STL00204 

SU 









8.29 J 

8.18 HF 

7.99 HF 

Total Dissolved Solids 

STL00242 

mg/L 








- 

270 

290 

290 

Total Hardness 

STL00009 

mg/L 








- 

180 

220 

250 

Total Suspended Solids 

STL00161 

mg/L 








- 

70 

1700 

2900 


Bold - Bolded results identify a detected value. 

Highlighted Identifies detection that exceed the PCL (minimum of listed screening values) 

* - exceeds MCL 

J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 
MDL - Method Detection Limit 

PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/L - Parts per million (millligrams per liter). Solids equivalent = mg/Kg. 
ug/L - Parts per billion (micrograms per liter). Solids equivalent = ug/Kg 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 




Drinking Water 
MCL 


RCB 


• 

« 

m 

u 

Locati 

on 

SJHB 

SJHB 

SJHB 


} Si 

mple ID 


SJHB-080915-11 

SJHB-081015-11 

SJHB-081015-12 

Analyte j CAS.NO 

Units 

PCL 

C 

i 

Date 


8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

5 Sar 

lple Tim 

e 

11:31 

11:25 

11:25 

\ I 

atitudc 


36.74519 

36.74519 

36.74519 


L 

•ngitudc 


-108.53776 

-108.53776 

-108.53776 

| Metals, Dissolved 


Aluminum, Dissolved 

7429-90-5 

ug/L 

3348 


170000 

8358 

3348 

5000 


- 

330 

< 24 U 

< 24 U 


Antimony, Dissolved 

7440-36-0 

ug/L 

6 

6 

67 





- 

< 0.4 U 

< 0.4 UJ 

< 0.4 UJ 

Arsenic, Dissolved 

7440-38-2 

ug/L 

10 

10 

50 



100 

200 

- 

0.39 J 

0.67 J 

0.99 J 

3arium, Dissolved 

7440-39-3 

ug/L 

2000 

2000 

33000 





- 

70 

69 

67 

Beryllium, Dissolved 

7440-41-7 

ug/L 

4 

4 

330 

340 

150 

100 

100 

- 

<0.15 U 

<0.15 U 

<0.15 U 

Badmium, Dissolved 

7440-43-9 

ug/L 

0.72 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

— 

< 0.043 U 

< 0.043 U 

< 0.043 U 

Balcium, Dissolved 

7440-70-2 

ug/L 








- 

52000 

51000 

50000 

Bhromium, Dissolved 

7440-47-3 

ug/L 

100 

100 

220000 

972 

126 

100 

1000 

- 

< 1 U 

< 1 u 

< 1 u 

Bobalt, Dissolved 

7440-48-4 

ug/L 

50 


50 



50 

1000 

- 

0.2 J 

0.35 J 

0.16 J 

Bopper, Dissolved 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

- 

1.8 

2.1 J+ 

1.4 J+ 

ron, Dissolved 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

220 

< 17 U 

< 17 U 

.ead, Dissolved 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

-- 

0.36 

< 0.06 U 

< 0.06 U 

Vlagnesium, Dissolved 

7439-95-4 

ug/L 








-- 

6800 

6800 

6700 

Vlanganese, Dissolved 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


- 

6.1 

2.7 

2.1 J 

Vlercury, Dissolved 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 


0.77 


10 

- 

< 0.08 U 

< 0.08 U 

< 0.08 U 

Vlolybdenum, Dissolved 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

1.5 J 


1.3 J- 

Mickel, Dissolved 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 


- 

1.1 

0.98 J 

1.2 

3 otassium, Dissolved 

7440-09-7 

ug/L 








- 

2500 

2300 



9/7/7440 
















5 

50 

830 

20 

5 

130 


- 

0.7 J 

<0.58 U 

< 0.58 U 

Silver, Dissolved 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

<0.1U 

<0.1 U 

<0.1 U 











- 

22000 

19000 





1.7 

2 

1.7 





- 

<0.1U 

< 0.1 u 

<0.1 U 




100 


830 



100 

100 

- 

1.3 

0.96 J 


^inc, Dissolved 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 


- 

< 2.8 U 

<2.8 U 

< 2.8 U 

iMetals, Total 



7429-90-5 

ug/L 

3348 


170000 

8358 

3348 

5000 


— 





■1 1 1 11 H M 1 ; 

7440-36-0 

ug/L 

6 

6 

67 





- 

< 0.4 UJ 

< 0.4 UJ 

< 0.4 UJ 

■1 rVi 1 1 ~ ■ 



10 

10 

50 



100 

200 

- 

6.2 

3.8 

3.7 

■ 1 




2000 

2000 

33000 





- 





7440-41-7 

ug/L 

4 

4 

330 

340 

150 

100 


- 

2.4 



■WlillllPWIB him mi i i i| 

gB Ini 101 E 5 

7440-43-9 

ug/L 

0.72 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

- 

< 0.086 U 





7440-70-2 

ug/L 








- 

81000 

60000 





100 

100 

220000 

972 

126 

100 


- 

22 

9.7 



Cobalt, Total 



50 


50 



50 


- 

17 

6.2 

5.4 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


Copper, Total 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

— 

42 

16 B 

* 1M 

ron, Total 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

31000 

11000 


.ead, Total 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

- 


22 

ra 

Vlagnesium, Total 

7439-95-4 

ug/L 








- 

16000 

9600 

9500 

Vlanganese, Total 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


— 

990 

400 J 


Vlercury, Total 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 

104 

0.77 


10 

— 

< 0.08 U 

< 0.08 U 

< 0.08 U 

Vlolybdenum, Total 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

1.1 J- 

1.5 J- 

1.5 J- 

Mickel, Total 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

22 

8.5 

8.1 

3 otassium, Total 

7440-09-7 

ug/L 








- 

9200 

5000 

5100 

3 otassium, Total 

9/7/7440 

ug/L 








- 




Selenium, Total 

7782-49-2 

ug/L 

5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

< 0.58 U 

2.3 J+ 

2 J+ 

Silver, Total 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

0.38 J 

0.14 J 

0.15 J 

Sodium, Total 

7440-23-5 

ug/L 








- 

24000 

19000 

19000 

Thallium, Total 

7440-28-0 

ug/L 

1.7 

2 

1.7 





- 

0.38 

0.15 J 

0.15 J 

/anadium, Total 

7440-62-2 

ug/L 

100 


830 



100 

100 

- 

42 

21 

20 

'inc, Total 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

130 J- 

55 

51 

beneral 

Alkalinity 

STL00171 

mg/L 









94 

90 

90 

dH 

STL00204 

SU 









8.12 J 

8.15 J 

8.16 J 

Total Dissolved Solids 

STL00242 

mg/L 








- 

310 

260 

260 

Total Hardness 

STL00009 

mg/L 








- 

270 

190 

180 

Total Suspended Solids 

STL00161 

mg/L 








- 

2200 


1000 

Bold - Bolded results identify a detected value. 

Highlighted Identifies detection that exceed the PCL (minimum of listed screening values) 



* - exceeds MCL 

J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 
MDL - Method Detection Limit 

PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/L - Parts per million (millligrams per liter). Solids equivalent = mg/Kg. 
ug/L - Parts per billion (micrograms per liter). Solids equivalent = ug/Kg 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


Analyte CAS.NO Units PCL 


Drinking Water 
MCL 


RCB 


a 

4; 

V 

<3 

t 


Loca 

[33 


H91 

SJHB 

m 


m 

SJHB-081115-11 

SJHB-081215-11 

SJHB-081315-11 

; 

ItETM 


8/11/2015 

8/12/2015 

8/13/2015 

* 

t 

l 

«B 

ffffMf? 

39 

■iiwriTf ■ 

— 

10:37 

* 

,ati tudc 


36.74519 

36.74519 

36.74519 


m 


i 

-108.53776 

-108.53776 

-108.53776 

| Metals, Dissolved 

Aluminum, Dissolved 

7429-90-5 

ug/L 

3348 


170000 

8358 

3348 

5000 


- 

1800 

1100 

160 J 

Antimony, Dissolved 

7440-36-0 

ug/L 

6 

6 

67 





- 

0.4 J 

<0.4 U 

< 0.4 U 

Arsenic, Dissolved 

7440-38-2 

ug/L 

10 

10 

50 



100 

200 

— 

1.9 

0.63 J 

0.58 J 

3arium, Dissolved 

7440-39-3 

ug/L 

2000 

2000 

33000 





- 

160 

86 

78 

Beryllium, Dissolved 

7440-41-7 

ug/L 

4 

4 

330 

340 

150 

100 

100 

- 

<0.15 U 

<0.15 U 

<0.15 U 

Badmium, Dissolved 

7440-43-9 

ug/L 

0.72 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

— 

< 0.043 U 

< 0.043 U 

< 0.043 U 

Balcium, Dissolved 

7440-70-2 

ug/L 








- 

40000 

61000 

56000 

Bhromium, Dissolved 

7440-47-3 

ug/L 

100 

100 

220000 

972 

126 

100 

1000 

— 

1.2 J 

< 1 u 

< 1 U 

Bobalt, Dissolved 

7440-48-4 

ug/L 

50 


50 



50 

1000 

— 

1.4 

0.55 

0.28 J 

Bopper, Dissolved 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

— 

3.4 

5.7 

2.4 

ron, Dissolved 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





— 

840 

710 

120 

.ead, Dissolved 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

-- 

0.56 

1.1 

0.25 J 

Vlagnesium, Dissolved 

7439-95-4 

ug/L 








-- 

6800 

8700 

8100 

Vlanganese, Dissolved 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 



- 

16 

27 

6.8 

Vlercury, Dissolved 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 


0.77 


10 

- 

< 0.08 U 

< 0.08 U 

< 0.08 U 

Vlolybdenum, Dissolved 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

2.6 J 

1.4 

1.4 

Mickel, Dissolved 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

1.8 

2.2 

1.6 

3 otassium, Dissolved 

7440-09-7 

ug/L 








- 

4200 

2700 

2600 


9/7/7440 









- 







5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

< 0.58 U 

< 0.58 U 

1.3 J 

bilver, Dissolved 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

<0.1U 

<0.1 U 

<0.1 u 











- 

52000 

27000 

24000 




1.7 

2 

1.7 





- 

<0.1U 

<0.1 u 

<0.1 u 




100 


830 



100 

100 

- 

11 

2.9 

1 

^inc, Dissolved 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

< 2.8 U 

6.9 J 

5.2 J 

|Metals, Total 


7429-90-5 

ug/L 

3348 


170000 

8358 

3348 

5000 


— 

270000 

27000 

5200 

■1 1 1 11 H M 1 ; 

7440-36-0 

ug/L 

6 

6 

67 





- 

< 0.4 U 

< 0.4 UJ 

< 0.4 U 




10 

10 

50 



100 

200 

- 

26 

4.6 

1.5 




2000 

2000 

33000 





- 

2600 J 

330 

140 


7440-41-7 

ug/L 

4 

4 

330 

340 

150 

100 

100 

- 

12 

1.4 

0.34 J 

■WlillllPWIB him mi i i il 

gB fill 101 E 5 

7440-43-9 

ug/L 

0.72 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

- 

0.45 

0.056 J 

< 0.043 U 


7440-70-2 

ug/L 








~ 

280000 

71000 

61000 

1 I'l V 1111* ttiil' 1^1^— 1 



100 

100 

220000 

972 

126 

100 

1000 

- 

150 

16 

3.6 

(lobalt, Total 



50 


50 



50 

1000 

- 

73 

9.4 

2.4 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


Copper, Total 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

- 

110 

24 

7.2 

ron, Total 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

140000 

22000 

4200 

.ead, Total 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

-- 

130 

22 

10 

Vlagnesium, Total 

7439-95-4 

ug/L 








- 

94000 

14000 

9300 

Vlanganese, Total 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


— 

3400 

440 

220 

Vlercury, Total 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 

104 

0.77 


10 

— 

0.2 

<0.08 U 

<0.08 U 

Vlolybdenum, Total 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

2 J 

1.7 

1.4 

Mickel, Total 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

140 

12 

3.5 

3 otassium, Total 

7440-09-7 

ug/L 








- 

73000 

6500 

3600 

3 otassium, Total 

9/7/7440 

ug/L 








- 




Selenium, Total 

7782-49-2 

ug/L 

5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

6 

2.3 

2.6 J+ 

Silver, Total 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

0.63 J 

0.15 J 

<0.1 U 

Sodium, Total 

7440-23-5 

ug/L 








- 

65000 

27000 

24000 

Thallium, Total 

7440-28-0 

ug/L 

1.7 

2 

1.7 





- 

1.8 

0.24 

< 0.1 u 

/anadium, Total 

7440-62-2 

ug/L 

100 


830 



100 

100 

- 

230 

38 

10 

'inc, Total 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

340 

67 

27 

beneral 

Alkalinity 

STL00171 

mg/L 









110 

100 

110 

dH 

STL00204 

SU 









8.3 J 

8.19 J 

8.15 J 

Total Dissolved Solids 

STL00242 

mg/L 








- 

350 

280 

200 

Total Hardness 

STL00009 

mg/L 








- 

1100 

240 

190 

Total Suspended Solids 

STL00161 

mg/L 








- 

6300 

960 

420 


Bold - Bolded results identify a detected value. 

Highlighted Identifies detection that exceed the PCL (minimum of listed screening values) 

* - exceeds MCL 

J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 
MDL - Method Detection Limit 

PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/L - Parts per million (millligrams per liter). Solids equivalent = mg/Kg. 
ug/L - Parts per billion (micrograms per liter). Solids equivalent = ug/Kg 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 



Vlagnesium, Dissolved 

7439-95-4 

ug/L 








" 

7500 J- 

7400 J- 

6100 

Vlartganese, Dissolved 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


- 

3.6 

4.8 

5.8 

Vlercury, Dissolved 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 


0.77 


10 

- 

<0.1U 

< 0.1 u 

<0.2 U 

Vlolybdenum, Dissolved 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

1.3 J 

1.5 J 

1.6 

Mickel, Dissolved 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

< 0.5 U 

0.71 J 

1.1 

3 otassium, Dissolved 

7440-09-7 

ug/L 








- 

2000 

2000 



9/7/7440 









- 



2400 




5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

0.55 J 

<0.5 U 

<2 U 

silver, Dissolved 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

< 0.5 U 

<0.5 U 

< 1 U 











- 

20000 J- 

20000 J- 

19000 




1.7 

2 

1.7 





- 

< 0.5 U 

<0.5 U 

<0.2 U 




100 


830 



100 

100 

- 

1J 

1.1 J 

0.35 J 

line, Dissolved 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

< 2.5 U 

<2.5 U 

<20 UJ 

Metals, Total 


7429-90-5 

ug/L 

3348 


170000 

8358 

3348 

5000 


— 

5400 

5800 

28000 

■iiiaiiiiiu /iniiiM " i 

7440-36-0 

ug/L 

6 

6 

67 





- 

< 0.5 U 

<0.5 U 

< 1 UJ 




10 

10 

50 



100 

200 

- 

1.9 

2.1 

11 




2000 

2000 

33000 





- 

140 

150 

490 


7440-41-7 

ug/L 

4 

4 

330 

340 

150 

100 

100 

- 

0.27 J 

0.28 J 

1.4 


7440-43-9 

ug/L 

0.72 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

- 

<0.25 U 

<0.25 U 

0.35 

?Sl 

7440-70-2 

ug/L 








- 

67000 

68000 

64000 

ttal in iiiMiir r 



100 

100 

220000 

972 

126 

100 

1000 

- 

2.4 

2.8 

14 

lobalt, Total 



50 


50 



50 

1000 

- 

2.1 

2 

9.9 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


Copper, Total 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

— 

7.1 

6.8 

42 

29000 

150 

ron, Total 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

4400 

4400 

.ead, Total 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

- 

8.8 

8.1 

Vlagnesium, Total 

7439-95-4 

ug/L 








- 

10000 

11000 

12000 

Vlanganese, Total 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


— 

200 

180 

570 

Vlercury, Total 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 

104 

0.77 


10 

— 

<0.1U 

<0.1 u 

<0.2 U 

Vlolybdenum, Total 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

1.3 J 

2.1 

2.4 

Mickel, Total 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

2.6 

2.7 

13 

3 otassium, Total 

7440-09-7 

ug/L 








- 

3600 

3900 


3 otassium, Total 

9/7/7440 

ug/L 








- 



8100 

Selenium, Total 

7782-49-2 

ug/L 

5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

0.62 J 

0.68 J 

0.74 J 

Silver, Total 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

< 0.5 U 

<0.5 U 

0.96 J 

Sodium, Total 

7440-23-5 

ug/L 








- 

25000 

27000 

21000 

Thallium, Total 

7440-28-0 

ug/L 

1.7 

2 

1.7 





- 

< 0.5 U 

<0.5 U 

0.3 

/anadium, Total 

7440-62-2 

ug/L 

100 


830 



100 

100 

- 

7.7 

8.1 

34 

'inc, Total 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

28 

27 

130 J- 

beneral 

Alkalinity 

STL00171 

mg/L 









110 

100 

86 

dH 

STL00204 

SU 









8.25 J 

8.25 J 

8.05 HF 

Total Dissolved Solids 

STL00242 

mg/L 








- 

290 

290 

250 

Total Hardness 

STL00009 

mg/L 








- 

210 

220 

210 

Total Suspended Solids 

STL00161 

mg/L 








- 

450 

370 

1300 

Bold - Bolded results identify a detected value. 

Highlighted Identifies detection that exceed the PCL (minimum of listed screening values) 



* - exceeds MCL 

J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 
MDL - Method Detection Limit 

PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/L - Parts per million (millligrams per liter). Solids equivalent = mg/Kg. 
ug/L - Parts per billion (micrograms per liter). Solids equivalent = ug/Kg 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 



■»‘VHW 


PCL 


Drinking Water 
MCL 


RCB 



Aquatic Acute 


Locati&i 

SJLP 

SJLP 

SJLP 



Sample ID 2 

SJLP-080915-11 

SJLP-081015-11 

SJLP-081115-11 


Datl u 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 


Sample Timig 

9:54 

9:40 

14:25 


Latitude §■ 

36.73589 

36.73589 

36.73589 


Longitude ^ 

-108.25399 

-108.25399 

-108.25399 

| Metals, Dissolved 

Aluminum, Dissolved 

7429-90-5 

ug/L 

3348 


170000 

8358 

3348 

5000 


- 

< 24 U 

< 24 U 

32 J 

Antimony, Dissolved 

7440-36-0 

ug/L 

6 

6 

67 





- 

< 0.4 U 

< 0.4 UJ 

<0.4 U 

Arsenic, Dissolved 

7440-38-2 

ug/L 

10 

10 

50 



100 

200 

- 

0.42 J 

0.56 J 

0.96 J 

3arium, Dissolved 

7440-39-3 

ug/L 

2000 

2000 

33000 





- 

72 

70 

67 

Beryllium, Dissolved 

7440-41-7 

ug/L 

4 

4 

330 

340 

150 

100 

100 

- 

<0.15 U 

< 0.15 U 

<0.15 U 

Badmium, Dissolved 

7440-43-9 

ug/L 

0.72 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

— 

< 0.043 U 

< 0.043 U 

< 0.043 U 

Balcium, Dissolved 

7440-70-2 

ug/L 








- 

51000 

50000 

50000 

Bhromium, Dissolved 

7440-47-3 

ug/L 

100 

100 

220000 

972 

126 

100 

1000 

- 

< 1 u 

< 1 u 

< 1 u 

Bobalt, Dissolved 

7440-48-4 

ug/L 

50 


50 



50 

1000 

- 

<0.12 U 

0.52 

2 

Bopper, Dissolved 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

- 

1.7 

1.3 J+ 

2.3 

ron, Dissolved 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

< 17 U 

< 17 U 

< 17 U 

.ead, Dissolved 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 


100 

-- 

< 0.06 U 

< 0.06 U 

0.064 J 

Vlagnesium, Dissolved 

7439-95-4 

ug/L 








-- 

6600 

6500 

6600 

Vlartganese, Dissolved 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


- 

5.1 

9.7 

3.6 

Vlercury, Dissolved 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 


0.77 


10 

- 

< 0.08 U 

< 0.08 U 

< 0.08 U 

Vlolybdenum, Dissolved 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

1.4 

1.3 J- 

2 J 

Mickel, Dissolved 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

1.2 

1.1 

1.4 

3 otassium, Dissolved 

7440-09-7 

ug/L 








- 

2400 

2300 

3100 


9/7/7440 









- 







5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

0.87 J 

< 0.58 U 

0.85 J 

bilver, Dissolved 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

<0.1 u 

<0.1 U 

<0.1 u 











- 

19000 

17000 

35000 




1.7 

2 

1.7 





- 

<0.1 u 

<0.1 u 

<0.1 u 




100 


830 



100 

100 

- 

0.84 J 

0.92 J 

1.9 

^inc, Dissolved 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

< 2.8 U 

<2.8 U 

<2.8 U 

|Metals, Total 


7429-90-5 

ug/L 

3348 


170000 

8358 

3348 

5000 


— 

25000 

12000 

97000 

■1 1 1 11 H M 1 ; 

7440-36-0 

ug/L 

6 

6 

67 





- 

< 0.4 UJ 

< 0.4 UJ 

< 0.4 U 




10 

10 

50 



100 

200 

- 

6.3 

3.6 

19 




2000 

2000 

33000 





- 

520 

260 

890 


7440-41-7 

ug/L 

4 

4 

330 

340 

150 

100 

100 

- 

1.8 

0.7 

5.5 

■WlillllPWIB him mi i i il 

gB fill 101 E 5 

7440-43-9 

ug/L 

0.72 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

- 

0.19 

0.14 

0.23 


7440-70-2 

ug/L 








- 

72000 

56000 

98000 




100 

100 

220000 

972 

126 

100 

1000 

- 

16 

8.3 

47 

(lobalt, Total 



50 


50 



50 

1000 

- 

13 

5.2 

36 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


Copper, Total 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

— 

33 

15 B 

85 

75000 

76 

ron, Total 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

24000 

11000 

.ead, Total 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

- 

48 

21 

Vlagnesium, Total 

7439-95-4 

ug/L 








- 

13000 

9300 

28000 

1600 

Vlanganese, Total 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


— 

830 

270 

Vlercury, Total 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 

104 

0.77 


10 

— 

< 0.08 U 

< 0.08 U 

<0.08 U 

Vlolybdenum, Total 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

1.3 J- 

1.4 J- 

1.4 J 

Mickel, Total 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

17 

7.7 

43 

3 otassium, Total 

7440-09-7 

ug/L 








- 

7600 

4900 

18000 

3 otassium, Total 

9/7/7440 

ug/L 








- 




Selenium, Total 

7782-49-2 

ug/L 

5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

< 0.58 U 

< 0.58 U 

3.9 

Silver, Total 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

0.3 J 

0.13 J 

0.44 J 

Sodium, Total 

7440-23-5 

ug/L 








- 

20000 

18000 

39000 

Thallium, Total 

7440-28-0 

ug/L 

1.7 

2 

1.7 





- 

0.28 

0.14 J 

0.95 

/anadium, Total 

7440-62-2 

ug/L 

100 


830 



100 

100 

- 

34 

19 

120 

'inc, Total 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

110 J- 

50 

230 

beneral 

Alkalinity 

STL00171 

mg/L 









92 

88 

110 

dH 

STL00204 

SU 









8.1 J 

8.18 J 

8.28 J 

Total Dissolved Solids 

STL00242 

mg/L 








- 

280 

260 

330 

Total Hardness 

STL00009 

mg/L 








- 

230 

180 

360 

Total Suspended Solids 

STL00161 

mg/L 








- 

1600 

1400 

3700 

Bold - Bolded results identify a detected value. 

Highlighted Identifies detection that exceed the PCL (minimum of listed screening values) 



* - exceeds MCL 

J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 
MDL - Method Detection Limit 

PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/L - Parts per million (millligrams per liter). Solids equivalent = mg/Kg. 
ug/L - Parts per billion (micrograms per liter). Solids equivalent = ug/Kg 
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Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


Copper, Total 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

— 

22 

7.2 

6.3 

ron, Total 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

22000 

3800 

4400 

.ead, Total 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

- 

20 

10 


7.9 


Vlagnesium, Total 

7439-95-4 

ug/L 








- 

13000 

8700 


9500 

Vlanganese, Total 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


— 

360 

240 


160 

Vlercury, Total 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 

104 

0.77 


10 

— 

< 0.08 U 

< 0.08 U 

<0.1 u 

Vlolybdenum, Total 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

1.6 

1.2 

1.6 J 

Mickel, Total 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

11 

3.4 

2.5 

3 otassium, Total 

7440-09-7 

ug/L 








- 

6200 

3400 

3400 

3 otassium, Total 

9/7/7440 

ug/L 








- 




Selenium, Total 

7782-49-2 

ug/L 

5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

1.5 J 

3J+ 

0.51 J 

Silver, Total 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

0.11 J 

<0.1 u 

<0.5 U 

Sodium, Total 

7440-23-5 

ug/L 








- 

24000 

22000 

23000 

Thallium, Total 

7440-28-0 

ug/L 

1.7 

2 

1.7 





- 

0.22 

<0.1 u 

<0.5 U 

/anadium, Total 

7440-62-2 

ug/L 

100 


830 



100 

100 

- 

36 

7.8 

7.4 

'inc, Total 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

60 

30 

28 

beneral 

Alkalinity 

STL00171 

mg/L 









95 

97 

100 

dH 

STL00204 

SU 









8.22 J 

8.2 J 

8.29 J 

Total Dissolved Solids 

STL00242 

mg/L 








- 

270 

180 

280 

Total Hardness 

STL00009 

mg/L 








- 

220 

190 

200 

Total Suspended Solids 

STL00161 

mg/L 








- 

840 

290 

410 


Bold - Bolded results identify a detected value. 

Highlighted Identifies detection that exceed the PCL (minimum of listed screening values) 

* - exceeds MCL 

J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 
MDL - Method Detection Limit 

PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/L - Parts per million (millligrams per liter). Solids equivalent = mg/Kg. 
ug/L - Parts per billion (micrograms per liter). Solids equivalent = ug/Kg 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 




| 

PCL 


Drinking Water 
MCL 


RCB 



m Location 

SJLP 

SJMC 

SJMC 


Sample ID 

SJLP-081515-11 

SJMC-080915-11 

SJMC-081015-11 

^ Dite 

8/15/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

Simps Time 

9:15 

17:50 

13:35 

^Latitude 

36.73589 

37.25823 

37.25823 

Longitude 

-108.25399 

-109.31060 

-109.31060 

| Metals, Dissolved 


Aluminum, Dissolved 

7429-90-5 

ug/L 

3348 


170000 

8358 

3348 

5000 


- 

< 25 U 

28 J 

<24 UJ 


Antimony, Dissolved 

7440-36-0 

ug/L 

6 

6 

67 





- 

<0.5 U 

<0.4 U 

< 0.4 UJ 

Arsenic, Dissolved 

7440-38-2 

ug/L 

10 

10 

50 



100 

200 

- 

0.9 J 

0.86 J 

0.88 J 

3arium, Dissolved 

7440-39-3 

ug/L 

2000 

2000 

33000 





- 

74 

77 

73 

Beryllium, Dissolved 

7440-41-7 

ug/L 

4 

4 

330 

340 

150 

100 

100 

- 

< 0.25 U 

<0.15 U 

<0.15 U 

Badmium, Dissolved 

7440-43-9 

ug/L 

0.72 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

— 

<0.25 U 

< 0.043 U 

< 0.043 U 

Balcium, Dissolved 

7440-70-2 

ug/L 








- 

49000 

57000 

54000 

Bhromium, Dissolved 

7440-47-3 

ug/L 

100 

100 

220000 

972 

126 

100 

1000 

— 

<0.5 U 

< 1 U 

< 1 U 

Bobalt, Dissolved 

7440-48-4 

ug/L 

50 


50 



50 

1000 

— 

<0.5 U 

0.13 J 

0.12 J 

Bopper, Dissolved 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

— 

1.5 J 

2 

2.5 J+ 

ron, Dissolved 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





— 

<10U 

< 17 U 

< 17 UJ 

.ead, Dissolved 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 


100 

-- 

<0.5 U 

< 0.06 U 

< 0.06 UJ 

Vlagnesium, Dissolved 

7439-95-4 

ug/L 








-- 

6600 J- 

8200 

7400 

Vlartganese, Dissolved 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


- 

2.4 

1.2 J 

< 1.2 UJ 

Vlercury, Dissolved 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 


0.77 


10 

- 

< 0.1 u 

< 0.08 U 

< 0.08 U 

Vlolybdenum, Dissolved 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

1.4 J 

2.1 

2 J- 

Mickel, Dissolved 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 


- 

<0.5 U 

1.5 

1.2 

3 otassium, Dissolved 

7440-09-7 

ug/L 








- 

1900 

3000 

2900 


9/7/7440 
















5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

<0.5 U 

0.9 J 

< 0.58 U 

kilver, Dissolved 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 


< 0.1 u 

<0.1U 











- 







1.7 

2 

1.7 





- 

<0.5 U 

< 0.1 u 

<0.1U 

lEftiLHiiirjt-fflrEEB 



100 


830 



100 

100 

- 

< 1 U 

2.6 

1.8 J 

^inc, Dissolved 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

< 2.5 U 

<2.8 U 

< 2.8 UJ 

iMetals, Total 



7429-90-5 

ug/L 

3348 


170000 

8358 

3348 

5000 


— 






7440-36-0 

ug/L 

6 

6 

67 





- 

<0.5 U 

< 0.4 UJ 


MHRK 

■UualuSHiSiuH- '*• 



10 

10 

50 



100 

200 

- 

2 

8.9 





2000 

2000 

33000 





- 

160 

600 

730 


... 

7440-41-7 

ug/L 

4 

4 

330 

340 

150 

100 


- 

0.25 J 

2.6 

3.6 

gB fill mfim E " 

7440-43-9 

ug/L 

0.72 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

- 

<0.25 U 

< 0.086 U 

0.26 


7440-70-2 

ug/L 








- 

59000 

97000 

97000 




100 

100 

220000 

972 

126 

100 


- 

2.7 

25 

37 

Cobalt, Total 



50 


50 



50 


- 

1.9 

19 

25 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


Copper, Total 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

— 

6.4 

■■1 


ron, Total 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

4300 

38000 

58000 

.ead, Total 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

- 

7.5 

33 


Vlagnesium, Total 

7439-95-4 

ug/L 








- 

8900 

21000 

24000 

Vlanganese, Total 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


- 

160 

940 

1200 

Vlercury, Total 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 

104 

0.77 


10 

- 

<0.1 u 

<0.08 U 

<0.08 U 

Vlolybdenum, Total 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

1.2 J 

1.5 J- 

2.1 J- 

Mickel, Total 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

2.6 

26 

35 

3 otassium, Total 

7440-09-7 

ug/L 








- 

3200 

11000 

14000 

3 otassium, Total 

9/7/7440 

ug/L 








- 




Selenium, Total 

7782-49-2 

ug/L 

5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

<0.5 U 

0.84 J 

4.5 J+ 

Silver, Total 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

<0.5 U 

0.19 J 

0.49 J 

Sodium, Total 

7440-23-5 

ug/L 








- 

23000 

32000 

32000 

Thallium, Total 

7440-28-0 

ug/L 

1.7 

2 

1.7 





- 

<0.5 U 

0.49 

0.68 

/anadium, Total 

7440-62-2 

ug/L 

100 


830 



100 

100 

- 

7.7 

60 

92 

'inc, Total 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

24 

130 J- 

190 

beneral 

Alkalinity 

STL00171 

mg/L 









100 

100 

97 

dH 

STL00204 

SU 









8.24 J 

8.14 J 

8.22 J 

Total Dissolved Solids 

STL00242 

mg/L 








- 

270 

160 

360 

Total Hardness 

STL00009 

mg/L 








- 

180 

330 

340 

Total Suspended Solids 

STL00161 

mg/L 








- 

260 

3300 

3200 


Bold - Bolded results identify a detected value. 

Highlighted Identifies detection that exceed the PCL (minimum of listed screening values) 

* - exceeds MCL 

J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 
MDL - Method Detection Limit 

PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/L - Parts per million (millligrams per liter). Solids equivalent = mg/Kg. 
ug/L - Parts per billion (micrograms per liter). Solids equivalent = ug/Kg 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 




Units 

PCL 


Drinking Water 
MCL 


RCB 


QJ L 

Ration 

SJMC 

SJMC 

SJMC 

S3 in pi 

e ID 

SJMC-081015-12 

SJMC-081115-11 

SJMC-081215-11 

oDai 

e 

8/10/2015 

8/11/2015 

8/12/2015 

Sathplc 

Time 

13:40 

12:20 

12:30 

37.25823 

Jfatit 

ide 

37.25823 

37.25823 

Lonai 

ude 

-109.31060 

-109.31060 

-109.31060 

| Metals, Dissolved 

Aluminum, Dissolved 

7429-90-5 

ug/L 

3348 


170000 

8358 

3348 

5000 


- 

2300 J 

< 24 U 

<24 UJ 

Antimony, Dissolved 

7440-36-0 

ug/L 

6 

6 

67 





- 

< 0.4 UJ 

<0.4 U 

< 0.4 U 

Arsenic, Dissolved 

7440-38-2 

ug/L 

10 

10 

50 



100 

200 

- 

1.2 

1.3 

0.49 J 

3arium, Dissolved 

7440-39-3 

ug/L 

2000 

2000 

33000 





- 

94 

86 

70 

Beryllium, Dissolved 

7440-41-7 

ug/L 

4 

4 

330 

340 

150 

100 

100 

- 

<0.15 U 

<0.15 U 

<0.15 U 

Badmium, Dissolved 

7440-43-9 

ug/L 

0.72 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

— 

< 0.043 U 

< 0.043 U 

< 0.043 U 

Balcium, Dissolved 

7440-70-2 

ug/L 








- 

58000 

180000 

55000 

Bhromium, Dissolved 

7440-47-3 

ug/L 

100 

100 

220000 

972 

126 

100 

1000 

— 

2 

< 1 u 

< 1 U 

Bobalt, Dissolved 

7440-48-4 

ug/L 

50 


50 



50 

1000 

— 

0.92 

1.4 

0.18 J 

Bopper, Dissolved 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

— 

4.8 J+ 

2.5 

3.2 

ron, Dissolved 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





— 

1800 J 

< 17 U 

< 17 UJ 

.ead, Dissolved 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

-- 

2.8 

< 0.06 U 

0.064 J 

Vlagnesium, Dissolved 

7439-95-4 

ug/L 








-- 

8400 

75000 

7400 

Vlartganese, Dissolved 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


- 

36 

3.7 

< 1.2 UJ 

Vlercury, Dissolved 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 


0.77 


10 

- 

< 0.08 U 

< 0.08 U 

< 0.08 U 

Vlolybdenum, Dissolved 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

2.2 J- 

3.4 

1.8 

Mickel, Dissolved 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

2.4 

3.7 

1.7 

3 otassium, Dissolved 

7440-09-7 

ug/L 








- 

3500 

6000 

3200 


9/7/7440 









- 







5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

< 0.58 U 

2 

< 0.58 U 

Silver, Dissolved 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

<0.1 U 

< 0.1 u 

<0.1U 











- 

33000 

75000 

32000 




1.7 

2 

1.7 





- 

< 0.1 u 

< 0.1 u 

<0.1U 




100 


830 



100 

100 

- 

6 

2.3 

2 

^inc, Dissolved 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

8.1 J 

<2.8 U 

< 2.8 U 

iMetals, Total 


7429-90-5 

ug/L 

3348 


170000 

8358 

3348 

5000 


— 

59000 

10000 

80000 


7440-36-0 

ug/L 

6 

6 

67 





- 

< 0.4 UJ 

<0.4 U 

< 0.4 UJ 

MHRK 

■UualuSHiSiuH- '*• 



10 

10 

50 



100 

200 

- 

13 

4.9 

15 




2000 

2000 

33000 





- 

700 

180 

650 

... 

7440-41-7 

ug/L 

4 

4 

330 

340 

150 

100 

100 

- 

3.6 

0.59 

4.4 

gB fill mfim E " 

MWlilUii(aMUK'4.. - ™ sEESMJ 

7440-43-9 

ug/L 

0.72 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

- 

0.34 

0.22 

0.5 


7440-70-2 

ug/L 








- 

100000 

210000 

130000 




100 

100 

220000 

972 

126 

100 

1000 

- 

33 

8 

37 

Cobalt, Total 



50 


50 



50 

1000 

- 

24 

3.9 

26 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


Copper, Total 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

— 

64 B 

11 

62 

ron, Total 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

51000 

8400 

60000 

.ead, Total 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

- 

77 

7.6 

59 

Vlagnesium, Total 

7439-95-4 

ug/L 








- 

23000 

79000 

25000 

Vlanganese, Total 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


— 

1200 

310 

1100 

Vlercury, Total 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 

104 

0.77 


10 

— 

< 0.08 U 

<0.08 U 

< 0.08 U 

Vlolybdenum, Total 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

1.6 J- 

4.5 

2.1 

Mickel, Total 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

33 

13 

36 

3 otassium, Total 

7440-09-7 

ug/L 








- 

12000 

9400 

17000 

3 otassium, Total 

9/7/7440 

ug/L 








- 




Selenium, Total 

7782-49-2 

ug/L 

5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

3.3 J+ 

3.3 

4 

Silver, Total 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

0.52 J 

<0.1 U 

0.3 J 

Sodium, Total 

7440-23-5 

ug/L 








- 

34000 

75000 

35000 

Thallium, Total 

7440-28-0 

ug/L 

1.7 

2 

1.7 





- 

0.64 

0.26 

0.87 

/anadium, Total 

7440-62-2 

ug/L 

100 


830 



100 

100 

- 

80 

24 

99 

'inc, Total 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

180 

36 

180 

beneral 

Alkalinity 

STL00171 

mg/L 









98 

210 

95 

dH 

STL00204 

SU 









8.22 J 

8.32 J 

8.21 J 

Total Dissolved Solids 

STL00242 

mg/L 








- 

350 

1100 

310 

Total Hardness 

STL00009 

mg/L 








- 

340 

840 

420 

Total Suspended Solids 

STL00161 

mg/L 








- 

2800 

550 

3300 


Bold - Bolded results identify a detected value. 

Highlighted Identifies detection that exceed the PCL (minimum of listed screening values) 

* - exceeds MCL 

J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 
MDL - Method Detection Limit 

PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/L - Parts per million (millligrams per liter). Solids equivalent = mg/Kg. 
ug/L - Parts per billion (micrograms per liter). Solids equivalent = ug/Kg 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 



' 

■.•■ ■■ .■■ •."-■■ . 


PCL 


Drinking Water 
MCL 


RCB 


0) 

L 

ocation 

SJMC 

SJMC 

SJMC 

$ 

mp 

e ID 

SJMC-081215-12 

SJMC-081315-11 

SJMC-081415-11 

< 
u 

Da 

:e 

8/12/2015 

8/13/2015 

8/14/2015 

S.finpk 

Time 

12:35 

13:00 

12:30 

.Sfatit 

ude 

37.25823 

37.25823 

37.25823 

Longi 

tude 

-109.31060 

-109.31060 

-109.31060 

| Metals, Dissolved 

Aluminum, Dissolved 

7429-90-5 

ug/L 

3348 


170000 

8358 

3348 

5000 


- 

560 J 

990 

10000 

Antimony, Dissolved 

7440-36-0 

ug/L 

6 

6 

67 





- 

< 0.4 U 

<0.4 U 

< 1 u 

Arsenic, Dissolved 

7440-38-2 

ug/L 

10 

10 

50 



100 

200 

- 

0.48 J 

0.97 J 

3.5 

3arium, Dissolved 

7440-39-3 

ug/L 

2000 

2000 

33000 





- 

75 

93 

240 

Beryllium, Dissolved 

7440-41-7 

ug/L 

4 

4 

330 

340 

150 

100 

100 

- 

<0.15 U 

<0.15 U 

0.98 J 

Badmium, Dissolved 

7440-43-9 

ug/L 

0.72 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

— 

< 0.043 U 

< 0.043 U 

< 0.5 U 

Balcium, Dissolved 

7440-70-2 

ug/L 








- 

56000 

60000 

72000 

Bhromium, Dissolved 

7440-47-3 

ug/L 

100 

100 

220000 

972 

126 

100 

1000 

— 

< 1 U 

< 1 u 

5.6 

Bobalt, Dissolved 

7440-48-4 

ug/L 

50 


50 



50 

1000 

— 

0.32 J 

0.41 

5.6 

Bopper, Dissolved 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

— 

3.9 

4.3 

16 

ron, Dissolved 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





— 

310 J 

580 

4700 

.ead, Dissolved 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

-- 

0.46 J 

0.6 

11 

Vlagnesium, Dissolved 

7439-95-4 

ug/L 








-- 

7600 

9300 

10000 

Vlartganese, Dissolved 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 



- 

9.2 J 

14 

300 

Vlercury, Dissolved 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 


0.77 


10 

- 

< 0.08 U 

< 0.08 U 

<0.1U 

Vlolybdenum, Dissolved 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

1.7 

2 

1.3 J 

Mickel, Dissolved 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 


- 

1.7 

2.1 

6.8 

3 otassium, Dissolved 

7440-09-7 

ug/L 








- 

3300 

3700 

5400 


9/7/7440 
















5 

50 

830 

20 

5 

130 


- 

< 0.58 U 

2 A 

1J 

kilver, Dissolved 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

<0.1 U 

<0.1 u 

< 1 U 











- 







1.7 

2 

1.7 





- 

<0.1 U 

<0.1 u 

< 1 u 




100 


830 



100 

100 

- 

2.9 

3 

21 

^inc, Dissolved 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 


- 

3.8 J 

4.1 J 

41 

iMetals, Total 


7429-90-5 

ug/L 

3348 


170000 

8358 

3348 

5000 


— 

77000 


95000 1 


7440-36-0 

ug/L 

6 

6 

67 





- 

< 0.4 UJ 

<0.4 U 

< 1 U 

MHRK 

■UualuSHiSiuH- '*• 



10 

10 

50 



100 

200 

- 



20 




2000 

2000 

33000 





- 

650 


1200 

... 

7440-41-7 

ug/L 

4 

4 

330 

340 

150 

100 


- 


4.8 


gB fill mfim E " 

MWlilUii(aMUK'4.. - ™ sEESMJ 

7440-43-9 

ug/L 

0.72 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

- 

0.61 

0.2 

■H 


7440-70-2 

ug/L 








- 

120000 

120000 

150000 




100 

100 

220000 

972 

126 

100 


- 

37 

45 

33 

Cobalt, Total 



50 


50 



50 


- 

27 

31 

35 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


Copper, Total 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

— 

62 

■■■ESIHi 

99 

ron, Total 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

59000 

74000 

92000 

.ead, Total 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

- 

59 


90 

Vlagnesium, Total 

7439-95-4 

ug/L 








- 

25000 

32000 

36000 

Vlanganese, Total 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


— 

1100 

1400 

1600 

Vlercury, Total 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 

104 

0.77 


10 

— 

< 0.08 U 

<0.08 U 

0.23 

Vlolybdenum, Total 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

1.9 

2 

1.4 J 

Mickel, Total 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

36 

41 

45 

3 otassium, Total 

7440-09-7 

ug/L 








- 

16000 

17000 

17000 J+ 

3 otassium, Total 

9/7/7440 

ug/L 








- 




Selenium, Total 

7782-49-2 

ug/L 

5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

3.7 

4.9 J+ 

3.3 J 

Silver, Total 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

0.29 J 

0.31 J 

< 1 U 

Sodium, Total 

7440-23-5 

ug/L 








- 

34000 

42000 

62000 

Thallium, Total 

7440-28-0 

ug/L 

1.7 

2 

1.7 





- 

0.86 

0.82 

< 1 U 

/anadium, Total 

7440-62-2 

ug/L 

100 


830 



100 

100 

- 

96 

120 

94 

'inc, Total 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

180 

200 

300 

beneral 

Alkalinity 

STL00171 

mg/L 









100 

100 

110 

dH 

STL00204 

SU 









8.23 J 

8.21 J 

8.23 J 

Total Dissolved Solids 

STL00242 

mg/L 








- 

320 

280 

410 

Total Hardness 

STL00009 

mg/L 








- 

410 

430 

190 

Total Suspended Solids 

STL00161 

mg/L 








- 

2800 

3100 

5900 


Bold - Bolded results identify a detected value. 

Highlighted Identifies detection that exceed the PCL (minimum of listed screening values) 

* - exceeds MCL 

J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 
MDL - Method Detection Limit 

PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/L - Parts per million (millligrams per liter). Solids equivalent = mg/Kg. 
ug/L - Parts per billion (micrograms per liter). Solids equivalent = ug/Kg 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


.ead. Dissolved 

7439-92-1 

ug/L 



Analyte 

Metajs, Dissolved 

duminum, Dissolved 
Antimony, Dissolved 
Arsenic, Dissolved 
Sarium, Dissolved 
Seryllium, Dissolved 
'admium, Dissolved 
Calcium, Dissolved 
Chromium, Dissolved 
Cobalt, Dissolved 
Copper, Dissolved 
ron, Dissolved 



oj Location 
jam nle ID 
o Date 
Sffimplc Time 
ijLatitude 
Lonatude 


7429-90-5 

7440-36-0 

7440-38-2 

7440-39-3 

7440-41-7 

7440-43-9 

7440-70-2 

7440-47-3 

7440-48-4 

7440-50-8 

7439-89-6 


100 

50 

16 

120000 



170000 

8358 

3348 

6 

67 



10 

50 



2000 

33000 



4 

330 

340 

150 

5 

83 

2.88 

0.72 





100 

220000 

972 

126 


50 



1300 

6700 

25 

16 


120000 


2 


agnesium, Dissolved 
anganese, Dissolved 


ercury, Dissolved 


olybdenum, Dissolved 




7439-95-4 

7439-96-5 


7439-97-6 


7439-98-7 





SJMC 

SJMC-081515-11 

8/15/2015 

17:00 

37.25823 

-109.31060 

< 25 U 

< 1 U 

1J 

80 

<0.5 U 
<0.5 U 

55000 

<JL U 

< 1 U 

2.2 J 

<10U 




SJMI 

SJME-0809 15-1 
8/9/2C 
16:3 

37 . 21 681 
-109.1961 

3200 J 

< 0.4 U 

1.1 

97 

<0.15 U 
< 0.043 U 

59000 
2.5 
0.87 
3.9 
2000 J 




IiH 



5700 J 

<0.4 U 

1 

120 
0.26 J 
< 0.043 U 
61000 

5 

1.6 

5.1 

3500 J 



<0.1 u 


1.8 J 


< 1 U 

2900 


< 0.08 U 


2.1 J 


2.2 

3900 

0.98 J 

<0.1 u 

31000 

<0.1 u 


0.84 J 

<0.1 u 

31000 

<0.1 u 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


Copper, Total 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

- 

35 


55 

ron, Total 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

31000 

47000 

46000 

.ead, Total 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

-- 

31 

46 

46 

Vlagnesium, Total 

7439-95-4 

ug/L 








- 

19000 

27000 

27000 

Vlanganese, Total 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


- 

630 

1200 

1300 

Vlercury, Total 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 

104 

0.77 


10 

- 

<0.1 u 

<0.08 U 

<0.08 U 

Vlolybdenum, Total 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

1.4 J 

1.7 J- 

1.4 J- 

Mickel, Total 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

18 

36 

37 

3 otassium, Total 

7440-09-7 

ug/L 








- 

9500 

15000 

15000 

3 otassium, Total 

9/7/7440 

ug/L 








- 




Selenium, Total 

7782-49-2 

ug/L 

5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

1.6 J 

< 0.58 U 

< 0.58 U 

Silver, Total 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

< 1 U 

0.26 J 

0.27 J 

Sodium, Total 

7440-23-5 

ug/L 








- 

37000 

32000 

33000 

Thallium, Total 

7440-28-0 

ug/L 

1.7 

2 

1.7 





- 

< 1 UJ 

0.71 

0.68 

/anadium, Total 

7440-62-2 

ug/L 

100 


830 



100 

100 

- 

41 

70 

66 

'inc, Total 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

130 

160 J- 

160 J- 

beneral 

Alkalinity 

STL00171 

mg/L 









110 

96 

91 

dH 

STL00204 

SU 









8.27 J 

8.01 J 

8.08 J 

Total Dissolved Solids 

STL00242 

mg/L 








- 

340 

340 

330 

Total Hardness 

STL00009 

mg/L 








- 

300 

430 

440 

Total Suspended Solids 

STL00161 

mg/L 








- 

1800 

3000 

2900 


Bold - Bolded results identify a detected value. 

Highlighted Identifies detection that exceed the PCL (minimum of listed screening values) 

* - exceeds MCL 

J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 
MDL - Method Detection Limit 

PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/L - Parts per million (millligrams per liter). Solids equivalent = mg/Kg. 
ug/L - Parts per billion (micrograms per liter). Solids equivalent = ug/Kg 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 



1 

. ••■;.■ . v : .. . 


PCL 


Drinking Water 
MCL 


RCB 



o> 1 

vocation 

SJME 

SJME 

SJME 


garni 

lie ID 

SJME-081015-11 

SJME-081115-11 

SJME-081115-12 

2 Ds 

ite 

8/10/2015 

8/11/2015 

8/11/2015 

SSmpI 

; Time 

14:40 

13:30 

13:35 

OLati 

tilde 

37.21681 

37.21681 

37.21681 


itude 

-109.19615 

-109.19615 

-109.19615 

| Metals, Dissolved 


Aluminum, Dissolved 

7429-90-5 

ug/L 

3348 


170000 

8358 

3348 

5000 


- 

2200 

<24 UJ 

9300 J 


Antimony, Dissolved 

7440-36-0 

ug/L 

6 

6 

67 





- 

< 0.4 UJ 

< 0.4 U 

<0.4 U 

Arsenic, Dissolved 

7440-38-2 

ug/L 

10 

10 

50 



100 

200 

- 

1.3 

0.72 J 

3.1 J 

3arium, Dissolved 

7440-39-3 

ug/L 

2000 

2000 

33000 





- 

92 

80 J 

270 J 

Beryllium, Dissolved 

7440-41-7 

ug/L 

4 

4 

330 

340 

150 

100 

100 

- 

<0.15 U 

<0.15 U 

0.61 J 

Badmium, Dissolved 

7440-43-9 

ug/L 

0.72 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

— 

< 0.043 U 

0.047 J 

0.051 J 

Balcium, Dissolved 

7440-70-2 

ug/L 








- 

53000 

59000 

65000 

Bhromium, Dissolved 

7440-47-3 

ug/L 

100 

100 

220000 

972 

126 

100 

1000 

— 

1.9 J 

< 1 U 

6.1 J 

Bobalt, Dissolved 

7440-48-4 

ug/L 

50 


50 



50 

1000 

— 

0.83 

1.3 J 

4.7 J 

Bopper, Dissolved 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

— 

4.5 J+ 

1.5 J 

12 J 

ron, Dissolved 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





— 

1600 

< 17 UJ 

8700 J 

.ead, Dissolved 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

-- 

2.1 

< 0.06 UJ 

17 J 

Vlagnesium, Dissolved 

7439-95-4 

ug/L 








-- 

6700 

7900 

10000 J 

Vlartganese, Dissolved 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


- 

31 

10 J 

320 J 

Vlercury, Dissolved 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 

104 

0.77 


10 

- 

< 0.08 U 

< 0.08 U 

< 0.08 U 

Vlolybdenum, Dissolved 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

2.1 J- 

1.4 

1.4 

Mickel, Dissolved 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 


- 

2.3 

1.3 J 

6.6 J 

3 otassium, Dissolved 

7440-09-7 

ug/L 








- 

3400 

2400 J 

4600 J 


9/7/7440 
















5 

50 

830 

20 

5 

130 


- 

< 0.58 U 

0.77 J 

0.97 J 

bilver, Dissolved 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

<0.1 U 

<0.1 u 

<0.1 u 











- 

32000 






1.7 

2 

1.7 





- 

<0.1 u 

<0.1 u 

0.11 J 




100 


830 



100 

100 

- 

6.2 


16 J 

^inc, Dissolved 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 


- 

7.1 J 

< 2.8 UJ 

42 J 

|Metals, Total 



7429-90-5 

ug/L 

3348 


170000 

8358 

3348 

5000 


— 


5600 J 

<24 UJ 


■1 1 1 11 H M 1 ; 

7440-36-0 

ug/L 

6 

6 

67 





- 

< 0.4 UJ 

< 0.4 U 

<0.4 U 





10 

10 

50 



100 

200 

- 

' ' 

1.7 






2000 

2000 

33000 





- 


170 J 

81 J 



7440-41-7 

ug/L 

4 

4 

330 

340 

150 

100 


- 



<0.15 UJ 


■WlillllPWIB him mi i i il 

gB fill 101 E 5 

7440-43-9 

ug/L 

0.72 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

- 

0.31 

< 0.043 U 

< 0.043 U 



7440-70-2 

ug/L 








- 







100 

100 

220000 

972 

126 

100 


- 

41 

4.1 

< 1 UJ 

(lobalt, Total 



50 


50 



50 


- 

30 

2.3 

0.29 J 


53 of 20 


2414155 


ED 000552K 00002708-00085 






Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


Copper, Total 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

— 

79 B 

7.7 J 

1.6 J 

ron, Total 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

66000 

4800 J 

< 17 UJ 

.ead, Total 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

- 

78 

10 J 

< 0.06 UJ 

Vlagnesium, Total 

7439-95-4 

ug/L 








- 

24000 

9100 

8200 J 

Vlanganese, Total 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


— 

1400 

130 J 

3.4 J 

Vlercury, Total 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 

104 

0.77 


10 

— 

0.096 J 

< 0.08 U 

< 0.08 U 

Vlolybdenum, Total 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

1.6 J- 

1.4 

1.4 

Mickel, Total 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

41 

3.9 J 

1.1 J 

3 otassium, Total 

7440-09-7 

ug/L 








- 

15000 

3600 J 

2500 J 

3 otassium, Total 

9/7/7440 

ug/L 








- 




Selenium, Total 

7782-49-2 

ug/L 

5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

3.6 J+ 

2.6 

0.94 J 

Silver, Total 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

0.54 J 

<0.1 U 

<0.1 u 

Sodium, Total 

7440-23-5 

ug/L 








- 

35000 

22000 

21000 

Thallium, Total 

7440-28-0 

ug/L 

1.7 

2 

1.7 





- 

0.78 

<0.1 u 

<0.1 u 

/anadium, Total 

7440-62-2 

ug/L 

100 


830 



100 

100 

- 

99 

9.2 

0.88 J 

'inc, Total 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

220 

23 J 

< 2.8 UJ 

beneral 

Alkalinity 

STL00171 

mg/L 









92 

98 

98 

dH 

STL00204 

SU 









8.2 J 

8.27 J 

8.25 J 

Total Dissolved Solids 

STL00242 

mg/L 








- 

370 

280 

290 

Total Hardness 

STL00009 

mg/L 








- 

340 

190 

180 

Total Suspended Solids 

STL00161 

mg/L 








- 

3200 

180 J 

660 J 


Bold - Bolded results identify a detected value. 

Highlighted Identifies detection that exceed the PCL (minimum of listed screening values) 

* - exceeds MCL 

J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 
MDL - Method Detection Limit 

PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/L - Parts per million (millligrams per liter). Solids equivalent = mg/Kg. 
ug/L - Parts per billion (micrograms per liter). Solids equivalent = ug/Kg 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 





PCL 


Drinking Water 
MCL 


RCB 


<u T 

ocation 

SJME 

SJME 

SJME 

Simp 

e ID 

SJME-081215-11 

SJME-081315-11 

SJME-081415-11 

* Da 

:e 

8/12/2015 

8/13/2015 

8/14/2015 

siKnpk 

Time 

13:20 

13:40 

13:20 

jfatit 

ude 

37.21681 

37.21681 

37.21681 

Longi 

tude 

-109.19615 

-109.19615 

-109.19615 

Metals, Dissolved 

Aluminum, Dissolved 

7429-90-5 

ug/L 

3348 


170000 

8358 

3348 

5000 


- 

< 24 U 

5500 

12000 

Antimony, Dissolved 

7440-36-0 

ug/L 

6 

6 

67 





- 

< 0.4 U 

< 0.4 U 

< 1 u 

Arsenic, Dissolved 

7440-38-2 

ug/L 

10 

10 

50 



100 

200 

- 

0.62 J 

1.7 

3.8 

3arium, Dissolved 

7440-39-3 

ug/L 

2000 

2000 

33000 





- 

72 

200 

230 

Beryllium, Dissolved 

7440-41-7 

ug/L 

4 

4 

330 

340 

150 

100 

100 

- 

<0.15 U 

0.94 

0.95 J 

Badmium, Dissolved 

7440-43-9 

ug/L 

0.72 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

— 

< 0.043 U 

< 0.043 U 

<0.5 U 

Balcium, Dissolved 

7440-70-2 

ug/L 








- 

55000 

69000 

70000 

Bhromium, Dissolved 

7440-47-3 

ug/L 

100 

100 

220000 

972 

126 

100 

1000 

- 

< 1 U 

2.3 

6.7 

Bobalt, Dissolved 

7440-48-4 

ug/L 

50 


50 



50 

1000 

- 

0.17 J 

4.1 

5.3 

Bopper, Dissolved 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

- 

5.1 

12 

16 

ron, Dissolved 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

< 17 U 

3200 

5200 

.ead, Dissolved 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

-- 

0.079 J 

8.8 

11 

Vlagnesium, Dissolved 

7439-95-4 

ug/L 








-- 

6300 

9400 

8900 

Vlartganese, Dissolved 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


- 

< 1.2 U 

310 

250 

Vlercury, Dissolved 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 

104 

0.77 


10 

- 

< 0.08 U 

< 0.08 U 

0.11 J 

Vlolybdenum, Dissolved 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

1.9 

0.93 J 

1.9 J 

Mickel, Dissolved 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

1.8 

5.1 

7.2 

3 otassium, Dissolved 

7440-09-7 

ug/L 








- 

3300 


5600 


9/7/7440 
















5 

50 

830 

20 

5 

130 


- 

< 0.58 U 

2.3 A 

1.4 J 

bilver, Dissolved 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

<0.1 U 

<0.1 U 

< 1 U 











- 

35000 






1.7 

2 

1.7 





- 

<0.1 u 

<0.1 u 

< 1 u 




100 


830 



100 

100 

- 

1.6 

12 

23 

^inc, Dissolved 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 


- 

3.3 J 

23 

38 J 

















7429-90-5 

ug/L 

3348 


170000 

8358 

3348 

5000 


- 



91000 


7440-36-0 

ug/L 

6 

6 

67 





- 

< 0.4 UJ 

< 0.4 U 

< 1 U 




10 

10 

50 



100 

200 

- 

17 

16 

- \ \ 




2000 

2000 

33000 





- 

630 

720 

1300 


7440-41-7 

ug/L 

4 

4 

330 

340 

150 

100 


- 

4.2 

4.3 



7440-43-9 

ug/L 

0.72 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

- 

0.67 

0.17 



7440-70-2 

ug/L 








- 

140000 

110000 

150000 




100 

100 

220000 

972 

126 

100 


- 

39 

43 

34 

(lobalt, Total 



50 


50 



50 


- 

28 

28 

35 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


Copper, Total 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

— 

60 

66 

94 

ron, Total 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

60000 

69000 

89000 

.ead, Total 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

- 

58 


92 

Vlagnesium, Total 

7439-95-4 

ug/L 








- 

24000 

27000 

34000 

Vlanganese, Total 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


— 

1100 

1200 

1600 

Vlercury, Total 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 

104 

0.77 


10 

— 

<0.08 U 

<0.08 U 

0.22 

Vlolybdenum, Total 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

2.8 

2.3 

1.3 J 

Mickel, Total 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

42 

37 

46 

3 otassium, Total 

7440-09-7 

ug/L 








- 

16000 

16000 

17000 J+ 

3 otassium, Total 

9/7/7440 

ug/L 








- 




Selenium, Total 

7782-49-2 

ug/L 

5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

3.4 

4.4 J+ 

3.1 J 

Silver, Total 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

0.33 J 

0.29 J 

< 1 U 

Sodium, Total 

7440-23-5 

ug/L 








- 

37000 

42000 

66000 

Thallium, Total 

7440-28-0 

ug/L 

1.7 

2 

1.7 





- 

0.97 

0.77 

< 1 U 

/anadium, Total 

7440-62-2 

ug/L 

100 


830 



100 

100 

- 

97 

110 

93 

'inc, Total 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

190 

190 

290 

beneral 

Alkalinity 

STL00171 

mg/L 









95 

98 

110 

dH 

STL00204 

SU 









8.18 J 

8.18 J 

8.19 J 

Total Dissolved Solids 

STL00242 

mg/L 








- 

340 

260 

430 

Total Hardness 

STL00009 

mg/L 








- 

440 

380 

180 

Total Suspended Solids 

STL00161 

mg/L 








- 

3000 

2800 

5800 


Bold - Bolded results identify a detected value. 

Highlighted Identifies detection that exceed the PCL (minimum of listed screening values) 

* - exceeds MCL 

J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 
MDL - Method Detection Limit 

PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/L - Parts per million (millligrams per liter). Solids equivalent = mg/Kg. 
ug/L - Parts per billion (micrograms per liter). Solids equivalent = ug/Kg 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 





PCL 


Drinking Water 
MCL 


RCB 


0) t( 

cation 

SJME 

SJMH 

SJMH 

SiRtipk 

ID 

SJME-081515-11 

SJMH-080915-11 

SJMH-081015-11 

^Dat 


8/15/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

SaiSple 

Time 

16:55 

19:05 

11:35 

^titu 

de 

37.21681 

37.14999 

37.14999 

Longit 

ide 

-109.19615 

-109.86628 

-109.86628 

| Metals, Dissolved 

Aluminum, Dissolved 

7429-90-5 

ug/L 

3348 


170000 

8358 

3348 

5000 


- 

<25 U 

< 24 U 

31 J 

Antimony, Dissolved 

7440-36-0 

ug/L 

6 

6 

67 





- 

< 1 U 

< 0.4 U 

< 0.4 UJ 

Arsenic, Dissolved 

7440-38-2 

ug/L 

10 

10 

50 



100 

200 

- 

1.1 J 

2 

1.6 

3arium, Dissolved 

7440-39-3 

ug/L 

2000 

2000 

33000 





- 

76 

130 

150 

Beryllium, Dissolved 

7440-41-7 

ug/L 

4 

4 

330 

340 

150 

100 

100 

- 

<0.5 U 

< 0.15 U 

<0.15 U 

Badmium, Dissolved 

7440-43-9 

ug/L 

0.72 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

— 

<0.5 U 

< 0.043 U 

< 0.043 U 

Balcium, Dissolved 

7440-70-2 

ug/L 








- 

50000 

56000 

51000 

Bhromium, Dissolved 

7440-47-3 

ug/L 

100 

100 

220000 

972 

126 

100 

1000 

- 

< 1 u 

< 1 U 

< 1 u 

Bobalt, Dissolved 

7440-48-4 

ug/L 

50 


50 



50 

1000 

- 

< 1 u 

0.31 J 

1.7 

Bopper, Dissolved 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

- 

1.9 J 

2.8 

2.6 J+ 

ron, Dissolved 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

< 10 u 

< 17 U 

< 17 U 

.ead, Dissolved 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 


100 

-- 

< 1 u 

< 0.06 U 

< 0.06 U 

Vlagnesium, Dissolved 

7439-95-4 

ug/L 








-- 

6800 

8500 

8000 

Vlartganese, Dissolved 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


- 

1.3 J 

< 1.2 U 

3.1 

Vlercury, Dissolved 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 


0.77 


10 

- 

< 0.1 u 

< 0.08 U 

< 0.08 U 

Vlolybdenum, Dissolved 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

1.8 J 

2.4 J 

2.5 J- 

Mickel, Dissolved 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

< 1 U 

1.4 

1.5 

3 otassium, Dissolved 

7440-09-7 

ug/L 








- 

2700 

4400 

3900 


9/7/7440 
















5 

50 

830 

20 

5 

130 


- 

< 1 U 

0.92 J 

< 0.58 U 

kilver, Dissolved 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

< 1 u 

< 0.1 u 

<0.1 U 











- 


44000 





1.7 

2 

1.7 





- 

< 1 u 

< 0.1 u 

<0.1 U 




100 


830 



100 

100 

- 

< 2 U 

7.9 

7.3 

^inc, Dissolved 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 


- 

<5 U 

< 2.8 U 

< 2.8 U 

iMetals, Total 


7429-90-5 

ug/L 

3348 


170000 

8358 

3348 

5000 


— 

37000 

180000 

210000 

■1 1 1 11 H M 1 ; 

7440-36-0 

ug/L 

6 

6 

67 





- 

< 1 UJ 

< 0.4 UJ 

< 0.4 UJ 




10 

10 

50 



100 

200 

- 

6.6 

21 





2000 

2000 

33000 





- 

360 

2300 

l 


7440-41-7 

ug/L 

4 

4 

330 

340 

150 

100 


- 

1.4 



■WlillllPWIB him mi i i il 

gB fill 101 E 5 

7440-43-9 

ug/L 

0.72 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

- 

<0.5 U 

< 0.22 U 

0.62 


7440-70-2 

ug/L 








- 

79000 

480000 

360000 




100 

100 

220000 

972 

126 

100 


- 

11 

70 

■EBE 

Cobalt, Total 



50 


50 



50 


- 

9.3 


— 1 1 in i 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


Copper, Total 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

— 

27 

87 

94 B 

ron, Total 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

27000 

85000 

110000 

.ead, Total 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

- 

25 

85 

90 

Vlagnesium, Total 

7439-95-4 

ug/L 








- 

16000 

95000 

83000 

Vlanganese, Total 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


— 

500 

3400 

3500 

Vlercury, Total 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 

104 

0.77 


10 

— 

<0.1 u 

< 0.08 U 

0.12 J 

Vlolybdenum, Total 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

2 J 

1.7 J- 

2.4 J- 

Mickel, Total 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

14 

110 

120 

3 otassium, Total 

7440-09-7 

ug/L 








- 

9400 

46000 

58000 

3 otassium, Total 

9/7/7440 

ug/L 








- 




Selenium, Total 

7782-49-2 

ug/L 

5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

1.5 J 

5.2 J 

4.9 J+ 

Silver, Total 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

< 1 U 

0.39 J 

0.46 J 

Sodium, Total 

7440-23-5 

ug/L 








- 

33000 

58000 

51000 

Thallium, Total 

7440-28-0 

ug/L 

1.7 

2 

1.7 





- 

< 1 UJ 

1.4 

1.6 

/anadium, Total 

7440-62-2 

ug/L 

100 


830 



100 

100 

- 

32 

160 

190 

'inc, Total 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

87 

290 J- 

290 

beneral 

Alkalinity 

STL00171 

mg/L 









100 

110 

110 

dH 

STL00204 

SU 









8.24 J 

8.12 J 

8.17 J 

Total Dissolved Solids 

STL00242 

mg/L 








- 

350 

260 

370 

Total Hardness 

STL00009 

mg/L 








- 

260 

1600 

1200 

Total Suspended Solids 

STL00161 

mg/L 








- 

1500 


7400 


Bold - Bolded results identify a detected value. 

Highlighted Identifies detection that exceed the PCL (minimum of listed screening values) 

* - exceeds MCL 

J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 
MDL - Method Detection Limit 

PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/L - Parts per million (millligrams per liter). Solids equivalent = mg/Kg. 
ug/L - Parts per billion (micrograms per liter). Solids equivalent = ug/Kg 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 





PCL 


Drinking Water 
MCL 


RCB 


<D Lo 

cation 

SJMH 

SJMH 

SJMH 


SiSnpk 

ID 

SJMH-081115-11 

SJMH-081215-11 

SJMH-081315-11 

J>at< 


8/11/2015 

8/12/2015 

8/13/2015 

| SaiiKple r 

rime 

10:35 

10:35 

12:00 

U^titu 

Je 

37.14999 

37.14999 

37.14999 

Lonsjit 

ide 

-109.86628 

-109.86628 

-109.86628 

Metals, Dissolved 














95000 

Aluminum, Dissolved 

7429-90-5 

ug/L 

3348 


170000 

8358 

3348 

5000 


- 

24 J 

< 24 U 


Antimony, Dissolved 

7440-36-0 

ug/L 

6 

6 

67 





- 

< 0.4 U 

0.68 J 

0.5 J 


Arsenic, Dissolved 

7440-38-2 

ug/L 

10 

10 

50 



100 

200 

— 

0.88 J 

0.92 J 

11 


3arium, Dissolved 

7440-39-3 

ug/L 

2000 

2000 

33000 





— 

65 

93 

680 


Beryllium, Dissolved 

7440-41-7 

ug/L 

4 

4 

330 

340 

150 

100 

100 

- 

<0.15 U 

<0.15 U 

3.7 


Badmium, Dissolved 

7440-43-9 

ug/L 

0.72 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

— 

< 0.043 U 

< 0.043 U 

0.22 J+ 


Balcium, Dissolved 

7440-70-2 

ug/L 








- 

46000 

63000 

110000 


Bhromium, Dissolved 

7440-47-3 

ug/L 

100 

100 

220000 

972 

126 

100 

1000 

- 

< 1 U 

< 1 U 

54 


Bobalt, Dissolved 

7440-48-4 

ug/L 

50 


50 



50 

1000 

- 

2.6 

0.63 

22 


Bopper, Dissolved 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

- 

2.4 

4.3 

44 


ron, Dissolved 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

< 17 U 

< 17 U 

56000 


.ead, Dissolved 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

-- 

0.084 J 

0.083 J 

■H 

I '%ffggg 

Vlagnesium, Dissolved 

7439-95-4 

ug/L 








-- 

5300 

7400 

40000 


Vlartganese, Dissolved 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


- 

4.7 

1.7 J 

910 


Vlercury, Dissolved 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 

104 

0.77 


10 

- 

< 0.08 U 

< 0.08 U 

< 0.08 U 


Vlolybdenum, Dissolved 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

2 

2.1 J 

3.6 J 


Mickel, Dissolved 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

1.3 

1.8 

42 


3 otassium, Dissolved 

7440-09-7 

ug/L 








- 

3100 

3300 

26000 



9/7/7440 









- 








5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

1.6 J 

0.84 J 

4.1 A 


bilver, Dissolved 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

<0.1U 

< 0.1 u 

0.18 J 












- 

37000 

37000 

54000 





1.7 

2 

1.7 





- 

<0.1U 

< 0.1 u 

0.77 





100 


830 



100 

100 

- 

1.8 

3.2 

110 


^inc, Dissolved 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

< 2.8 U 

3 J 

140 


. r c 1 1 - H jp H -/ ^ | i 
















7429-90-5 

ug/L 

3348 


170000 

8358 

3348 

5000 


— 

110000 

140000 

180000 



7440-36-0 

ug/L 

6 

6 

67 





- 

< 0.4 U 

< 0.4 UJ 

< 0.4 U 




10 

10 

50 



100 

200 

- 

22 

25 





2000 

2000 

33000 





- 

1000 

1200 

1600 


7440-41-7 

ug/L 

4 

4 

330 

340 

150 

100 

100 

- 

6.4 




7440-43-9 

ug/L 

0.72 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

- 

0.29 

0.9 

0.5 



7440-70-2 

ug/L 








- 

99000 

190000 

240000 





100 

100 

220000 

972 

126 

100 

1000 

- 

51 

74 

96 


(lobalt, Total 



50 


50 



50 

1000 

- 

42 

49 

51 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


Copper, Total 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

— 

100 


95 

ron, Total 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

86000 

100000 

100000 

.ead, Total 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

- 

82 

94 

89 

Vlagnesium, Total 

7439-95-4 

ug/L 








- 

28000 

49000 

82000 

Vlanganese, Total 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


— 

1800 

2300 


Vlercury, Total 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 

104 

0.77 


10 

— 

0.11 J 

<0.08 U 

< 0.08 U 

Vlolybdenum, Total 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

1 

1.9 J 

3 J 

Mickel, Total 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

50 

69 

99 

3 otassium, Total 

7440-09-7 

ug/L 








- 

18000 

28000 

45000 J 

3 otassium, Total 

9/7/7440 

ug/L 








- 




Selenium, Total 

7782-49-2 

ug/L 

5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

4.5 

4.6 

8.5 J+ 

Silver, Total 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

0.5 J 

0.48 J 

0.41 J 

Sodium, Total 

7440-23-5 

ug/L 








- 

41000 

45000 

58000 

Thallium, Total 

7440-28-0 

ug/L 

1.7 

2 

1.7 





- 

1 

1.3 

1.6 

/anadium, Total 

7440-62-2 

ug/L 

100 


830 



100 

100 

- 

130 

170 

190 

'inc, Total 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

250 

270 

310 

beneral 

Alkalinity 

STL00171 

mg/L 









97 

99 

99 

dH 

STL00204 

SU 









8.24 J 

8.12 J 

8.12 J 

Total Dissolved Solids 

STL00242 

mg/L 








- 

350 

390 

360 

Total Hardness 

STL00009 

mg/L 








- 

360 

680 

940 

Total Suspended Solids 

STL00161 

mg/L 








- 

4600 

5700 

6000 


Bold - Bolded results identify a detected value. 

Highlighted Identifies detection that exceed the PCL (minimum of listed screening values) 

* - exceeds MCL 

J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 
MDL - Method Detection Limit 

PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/L - Parts per million (millligrams per liter). Solids equivalent = mg/Kg. 
ug/L - Parts per billion (micrograms per liter). Solids equivalent = ug/Kg 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


Analyte 


Units 

PCL 


Drinking Water 
MCL 


RCB 



<u 

Locatio 

n 

SJMH 

SJMH 

SJMH 

RSan 

lplelD 


SJMH-081415-11 

SJMH-081515-11 

SJMH-081515-12 

id 1 

)ate 


8/14/2015 

8/15/2015 

8/15/2015 

Sami 

lie Time 


10:15 

10:45 

10:45 

% La 

ti tude 


37.14999 

37.14999 

37.14999 

Loi 

gitude 


-109.86628 

-109.86628 

-109.86628 

Metals, Dissolved 

Aluminum, Dissolved 

7429-90-5 

ug/L 

3348 


170000 

8358 

3348 

5000 


- 

10000 

56 

< 25 U 

Antimony, Dissolved 

7440-36-0 

ug/L 

6 

6 

67 





- 

< 2.5 U 

< 1 U 

< 1 U 

Arsenic, Dissolved 

7440-38-2 

ug/L 

10 

10 

50 



100 

200 

- 

7.8 

1.5 J 

1.4 J 

3arium, Dissolved 

7440-39-3 

ug/L 

2000 

2000 

33000 





- 

560 

130 

130 

Beryllium, Dissolved 

7440-41-7 

ug/L 

4 

4 

330 

340 

150 

100 

100 

- 

2.6 

<0.5 U 

<0.5 U 

Badmium, Dissolved 

7440-43-9 

ug/L 

0.72 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

- 

< 1.3 U 

<0.5 U 

<0.5 U 

Balcium, Dissolved 

7440-70-2 

ug/L 








- 

160000 

55000 

54000 

Bhromium, Dissolved 

7440-47-3 

ug/L 

100 

100 

220000 

972 

126 

100 

1000 

- 

5.3 J 

< 1 U 

< 1 U 

Bobalt, Dissolved 

7440-48-4 

ug/L 

50 


50 



50 

1000 

- 

9.7 

< 1 u 

< 1 u 

Bopper, Dissolved 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

- 

39 

2.7 J 

2.6 J 

ron, Dissolved 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

3700 

14 J 

<10U 

.ead, Dissolved 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

-- 

12 

< 1 U 

< 1 u 

Vlagnesium, Dissolved 

7439-95-4 

ug/L 








-- 

20000 J- 

8200 

8300 

Vlanganese, Dissolved 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


- 

1200 

1.4 J 

< 1 u 

Vlercury, Dissolved 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 

104 

0.77 


10 

- 

0.19 J 

< 0.1 u 

< 0.1 u 

Vlolybdenum, Dissolved 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

5 J 

3.3 J 

2.8 J 

Mickel, Dissolved 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 


- 

13 

1.2 J 

< 1 U 

3 otassium, Dissolved 

7440-09-7 

ug/L 








- 

7100 

3600 

3600 


9/7/7440 
















5 

50 

830 

20 

5 

130 


- 

2.9 J 

1.4 J 

1.4 J 

bilver, Dissolved 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

< 2.5 U 

< 1 U 

< 1 U 











- 







1.7 

2 

1.7 





- 

< 2.5 U 

< 1 u 

< 1 u 




100 


830 



100 

100 

- 

33 

3.7 J 

3.5 J 

^inc, Dissolved 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 


- 

42 J 

<5 U 

<5 U 

. fH 1 1 - H jp '/ -/ 1 1 1 











SSII' 

■ 

mu 

MMBi 

1 

jjjjlliliilliiill 




7429-90-5 

ug/L 

3348 


170000 

8358 

3348 

5000 


— 

170000 

130000 

1 n. m 


7440-36-0 

ug/L 

6 

6 

67 





- 

< 2.5 U 

< 1 UJ 

< 1 UJ 




10 

10 

50 



100 

200 

- 


Iff ’j 

23 




2000 

2000 

33000 





- 



1 


7440-41-7 

ug/L 

4 

4 

330 

340 

150 

100 


- 

11 

HI :-i . 



7440-43-9 

ug/L 

0.72 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

- 

1.8 J 

is 

■BH 


7440-70-2 

ug/L 








- 



220000 




100 

100 

220000 

972 

126 

100 


- 

80 

41 

42 

fobalt, Total 



50 


50 



50 


- 

70 

41 

41 


61 of 20 


2414155 


ED 000552K 00002708-00093 





Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


Copper, Total 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

— 

120 


100 

ron, Total 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

97000 

100000 

90000 

.ead, Total 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

- 

170 

/T?"’:/: ' ' 

110 

Vlagnesium, Total 

7439-95-4 

ug/L 








- 

110000 

53000 

48000 

Vlanganese, Total 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


— 

4600 

2100 


Vlercury, Total 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 

104 

0.77 


10 

— 

0.37 

0.21 

0.26 

Vlolybdenum, Total 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

< 2.5 U 

1.5 J 

1.7 J 

Mickel, Total 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

140 

59 

60 

3 otassium, Total 

7440-09-7 

ug/L 








- 

43000 

23000 

22000 

3 otassium, Total 

9/7/7440 

ug/L 








- 




Selenium, Total 

7782-49-2 

ug/L 

5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

6.3 J 

3.8 J 

3.8 J 

Silver, Total 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

< 2.5 U 

< 1 U 

< 1 U 

Sodium, Total 

7440-23-5 

ug/L 








- 

80000 

68000 

64000 

Thallium, Total 

7440-28-0 

ug/L 

1.7 

2 

1.7 





- 

< 2.5 U 

< 1 UJ 

< 1 UJ 

/anadium, Total 

7440-62-2 

ug/L 

100 


830 



100 

100 

- 

140 

110 

110 

'inc, Total 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

430 

330 

360 

beneral 

Alkalinity 

STL00171 

mg/L 









130 

110 

110 

dH 

STL00204 

SU 









8.18 J 

8.22 J 

8.23 J 

Total Dissolved Solids 

STL00242 

mg/L 








- 

430 

440 

450 

Total Hardness 

STL00009 

mg/L 








- 

230 

280 

250 

Total Suspended Solids 

STL00161 

mg/L 








- 

19000 

8300 

8200 


Bold - Bolded results identify a detected value. 

Highlighted Identifies detection that exceed the PCL (minimum of listed screening values) 

* - exceeds MCL 

J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 
MDL - Method Detection Limit 

PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/L - Parts per million (millligrams per liter). Solids equivalent = mg/Kg. 
ug/L - Parts per billion (micrograms per liter). Solids equivalent = ug/Kg 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 



Vlagnesium, Dissolved 

7439-95-4 

ug/L 








" 

6400 

6500 

5600 

Vlartganese, Dissolved 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 



- 

13 

32 

2.9 

Vlercury, Dissolved 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 


0.77 


10 

- 

<0.2 U 

< 0.08 U 

< 0.08 U 

Vlolybdenum, Dissolved 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

1.6 J 

1.5 J 

1.7 J- 

Mickel, Dissolved 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

1.4 

1.8 

1.2 

3 otassium, Dissolved 

7440-09-7 

ug/L 








- 


2900 

2900 


9/7/7440 









- 

2600 






5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

< 2 U 

< 0.58 U 

< 0.58 U 

silver, Dissolved 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

< 1 U 

<0.1U 

<0.1 U 











- 

25000 

26000 

30000 




1.7 

2 

1.7 





- 

<0.2 U 

<0.1U 

<0.1 u 




100 


830 



100 

100 

- 

2 

3.4 

1.5 

line, Dissolved 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

5.1 J- 

6.7 J 

< 2.8 U 

Metals, Total 


7429-90-5 

ug/L 

3348 


170000 

8358 

3348 

5000 


— 

42000 

43000 

81000 


■iiiaiiiiiu ft ?i1 ' i 

7440-36-0 

ug/L 

6 

6 

67 





- 

< 1 UJ 

< 0.4 UJ 

< 0.4 UJ 





10 

10 

50 



100 

200 

- 

7.2 

9.9 

15 





2000 

2000 

33000 





- 

640 

630 

830 



7440-41-7 

ug/L 

4 

4 

330 

340 

150 

100 

100 

- 

2.3 

2.5 

4.4 



7440-43-9 

ug/L 

0.72 

5 

83 

2.88 

0.72 

10 

50 

- 

0.19 

< 0.086 U 

0.22 

*''>$-»■* ?Sl 

7440-70-2 

ug/L 








- 

74000 

74000 

84000 

ttal in iiiMiir r 



100 

100 

220000 

972 

126 

100 

1000 

- 

22 

22 

40 

lobalt, Total 



50 


50 



50 

1000 

- 

17 

18 

30 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


Copper, Total 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

— 

36 

50 

70 B 

ron, Total 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

36000 

40000 

65000 

.ead, Total 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

- 

32 

70 

62 

Vlagnesium, Total 

7439-95-4 

ug/L 








- 

16000 

16000 

21000 

Vlanganese, Total 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


— 

810 

860 

1300 

Vlercury, Total 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 

104 

0.77 


10 

— 

<0.2 U 

<0.08 U 

0.1 J 

Vlolybdenum, Total 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

1.2 J 

1.3 J- 

1.4 J- 

Mickel, Total 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

22 

22 

36 

3 otassium, Total 

7440-09-7 

ug/L 








- 


9700 

14000 

3 otassium, Total 

9/7/7440 

ug/L 








- 

9500 



Selenium, Total 

7782-49-2 

ug/L 

5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

1.3 J 

0.6 J 

3.5 J+ 

Silver, Total 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

0.12 J 

0.44 J 

0.36 J 

Sodium, Total 

7440-23-5 

ug/L 








- 

28000 

29000 

33000 

Thallium, Total 

7440-28-0 

ug/L 

1.7 

2 

1.7 





- 

0.43 

0.46 

0.74 

/anadium, Total 

7440-62-2 

ug/L 

100 


830 



100 

100 

- 

50 

57 

100 

'inc, Total 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

100 J- 

150 J- 

180 

beneral 

Alkalinity 

STL00171 

mg/L 









94 

95 

95 

dH 

STL00204 

SU 









8.1 HF 

8.11 J 

8.19 J 

Total Dissolved Solids 

STL00242 

mg/L 








- 

290 

320 

330 

Total Hardness 

STL00009 

mg/L 








- 

250 

250 

300 

Total Suspended Solids 

STL00161 

mg/L 








- 

2600 

1600 

3300 


Bold - Bolded results identify a detected value. 

Highlighted Identifies detection that exceed the PCL (minimum of listed screening values) 

* - exceeds MCL 

J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 
MDL - Method Detection Limit 

PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/L - Parts per million (millligrams per liter). Solids equivalent = mg/Kg. 
ug/L - Parts per billion (micrograms per liter). Solids equivalent = ug/Kg 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


Copper, Total 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

— 

13 

33 

93 

ron, Total 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

1500 

32000 

95000 

.ead, Total 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

- 

9.9 

31 

77 

Vlagnesium, Total 

7439-95-4 

ug/L 








- 

8200 

18000 

31000 

Vlanganese, Total 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


— 

500 

560 

1600 

Vlercury, Total 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 

104 

0.77 


10 

— 

<0.08 U 

<0.08 U 

0.087 J 

Vlolybdenum, Total 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

0.63 J 

1.6 

2.6 

Mickel, Total 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

4.2 

19 

54 

3 otassium, Total 

7440-09-7 

ug/L 








- 

3400 

9000 

20000 

3 otassium, Total 

9/7/7440 

ug/L 








- 




Selenium, Total 

7782-49-2 

ug/L 

5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

0.6 J 

2.6 

5.3 J+ 

Silver, Total 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

<0.1 u 

0.17 J 

0.37 J 

Sodium, Total 

7440-23-5 

ug/L 








- 

26000 

31000 

55000 

Thallium, Total 

7440-28-0 

ug/L 

1.7 

2 

1.7 





- 

<0.1 u 

0.37 

1.3 

/anadium, Total 

7440-62-2 

ug/L 

100 


830 



100 

100 

- 

9.8 

54 

150 

'inc, Total 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

24 

97 

260 

beneral 

Alkalinity 

STL00171 

mg/L 









93 

95 

97 

dH 

STL00204 

SU 









8.2 J 

8.11 J 

8.14 J 

Total Dissolved Solids 

STL00242 

mg/L 








- 

290 

330 

290 

Total Hardness 

STL00009 

mg/L 








- 

200 

260 

420 

Total Suspended Solids 

STL00161 

mg/L 








- 

1400 

1300 

4100 


Bold - Bolded results identify a detected value. 

Highlighted Identifies detection that exceed the PCL (minimum of listed screening values) 

* - exceeds MCL 

J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 
MDL - Method Detection Limit 

PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/L - Parts per million (millligrams per liter). Solids equivalent = mg/Kg. 
ug/L - Parts per billion (micrograms per liter). Solids equivalent = ug/Kg 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


I Analyte 

Metals, Dissolved 

Aluminum, Dissolved 
tntimony, Dissolved 
trsenic, Dissolved 
3arium, Dissolved 
3eryllium, Dissolved 
.admium, Dissolved 
Calcium, Dissolved 
Chromium, Dissolved 
.obalt, Dissolved 
Copper, Dissolved 

ron, Dissolved 

[.ead, Dissolved 


S.NO Units ; PCL 


Location SJSR SJSR SJSR 

Sample ID SJSR-081415-11 SJSR-081415-12 SJSR-081515-11 

Date 8/14/2015 8/14/2015 8/15/2015 

Sample Time 9 10 9:10 9:05 

Latitude 36.78162 36.78162 36,78162 

Longitude -108.69278 -108.69278 -108.69278 


7429-90-5 

7440-36-0 

7440-38-2 

7440-39-3 

7440-41-7 

7440-43-9 

7440-70-2 

7440-47-3 

7440-48-4 

7440-50-8 

7439-89-6 

7439-92-1 


100 

50 

16 

120000 

5 


170000 

6 67 

10 50 

2000 33000 


10 0 220000 
50 


8358 3348 


6700 

120000 

200 


agnesium, Dissolved 

7439-95-4 

ug/L 






anganese, Dissolved 
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Table 1 

Surfacewater Analytical Data - Region 9 
Upper Animas River 


Copper, Total 

7440-50-8 

ug/L 

16 

1300 

6700 

25 

16 

200 

500 

— 

23 

23 

18 

19000 

19 

ron, Total 

7439-89-6 

ug/L 

120000 


120000 





- 

24000 

25000 

.ead, Total 

7439-92-1 

ug/L 

5 

15 

200 

130 

5 

5000 

100 

- 

23 

22 

Vlagnesium, Total 

7439-95-4 

ug/L 








- 

15000 

16000 

16000 

330 

Vlanganese, Total 

7439-96-5 

ug/L 

200 


7800 

3710 

2050 

200 


— 

420 

420 

Vlercury, Total 

7439-97-6 

ug/L 

0.77 

2 

50 

104 

0.77 


10 

— 

<0.1 u 

0.1 J 

<0.1 u 

Vlolybdenum, Total 

7439-98-7 

ug/L 

830 


830 





- 

1.4 J 

1.3 J 

2 

Mickel, Total 

7440-02-0 

ug/L 

90 


3300 

813 

90 

200 

1000 

- 

12 

12 

13 

3 otassium, Total 

7440-09-7 

ug/L 








- 

7300 J+ 

7400 J+ 

8200 

3 otassium, Total 

9/7/7440 

ug/L 








- 




Selenium, Total 

7782-49-2 

ug/L 

5 

50 

830 

20 

5 

130 

250 

- 

1.1 J 

1J 

1.2 J 

Silver, Total 

7440-22-4 

ug/L 

9.9 



9.9 




- 

<0.5 U 

< 0.5 U 

<0.5 U 

Sodium, Total 

7440-23-5 

ug/L 








- 

32000 

32000 

28000 

Thallium, Total 

7440-28-0 

ug/L 

1.7 

2 

1.7 





- 

<0.5 U 

< 0.5 U 

<0.5 U 

/anadium, Total 

7440-62-2 

ug/L 

100 


830 



100 

100 

- 

30 

29 

24 

'inc, Total 

7440-66-6 

ug/L 

219 


50000 

290 

219 

2000 

25000 

- 

84 

78 

72 

beneral 1 

Alkalinity 

STL00171 

mg/L 









100 

100 

100 

dH 

STL00204 

SU 









8.18 J 

8.22 J 

8.22 J 

Total Dissolved Solids 

STL00242 

mg/L 








- 

330 

340 

330 

Total Hardness 

STL00009 

mg/L 








- 

260 

260 

290 

Total Suspended Solids 

STL00161 

mg/L 








- 

1200 

1200 

1100 

Bold - Bolded results identify a detected value. 

Highlighted Identifies detection that exceed the PCL (minimum of listed screening values) 



* - exceeds MCL 

J - Data Estimated qualifier (also applied to all data less than PQL, greater than or equal to MDL) 
MDL - Method Detection Limit 

PQL - Practical Quantitation Limit, also known as reporting limit. 

U - Analyte not detected at or above MDL qualifier 
D - Diluted value qualifier. 

mg/L - Parts per million (millligrams per liter). Solids equivalent = mg/Kg. 
ug/L - Parts per billion (micrograms per liter). Solids equivalent = ug/Kg 
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